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VOORBERICHT. 


In  het  jaar  1874  besloot  de  Nederlandsche  Regeering,  naar  aanleiding  van  een 
verzoek  van  den  Generaal  Baeyer,  Chef  van  het  Pruissische  Geodetische  Instituut,  eene 
zoo  nauwkeurig  mogelijke  waterpassing  te  doen  volbrengen  tusschen  Amsterdam  en  de 
merken  van  het  Geodetische  Instituut  te  Salzbergen;  kort  daarop  werd  het  besluit  geno¬ 
men  deze  waterpassing  voort  te  zetten  tot  aan  de  Duitsche  grenzen  bij  Nieuwe  Schans 
en  Denekamp. 

De  heer  Dr.  L.  Cohen  Stuart,  Directeur  der  Polytechnische  school,  aan  wien  de 
uitvoering  van  dezen  arbeid  was  opgedragen  ,  wees  bij  de  uitwerking  van  de  hiervoor 
noodige  plannen  op  het  hooge  wetenschappelijke  en  practische  belang  van  de  voortzet¬ 
ting  der  waterpassing  in  de  andere  deelen  van  ons  land ;  hij  deed  daaromtrent  aan  den 
Minister  van  Binnenlandsche  Zaken  de  noodige  voorstellen,  en  verzocht  hem  zijne 
denkbeelden  aan  den  Inspecteur  van  den  Waterstaat  in  algemeenen  dienst  en  aan  den 
Minister  van  Oorlog  te  willen  onderwerpen.  Beiden  bleken  het  gevoelen  van  den  heer 
Cohen  Stuart  geheel  te  deelen,  en  na  een  overleg  met  dien  Inspecteur  en  met  den  Gene¬ 
raal-Majoor,  Kommandant  der  Genie  in  de  3®  stelling  te  Amsterdam,  daartoe  door  den 
Minister  van  Oorlog  aangewezen,  kon  het  plan  van  de  waterpassing  in  overeenstem¬ 
ming  met  beide  autoriteiten  door  Cohen  Stuart  worden  vastgesteld. 

Het  hoofddoel  hiervan  was ,  in  alle  deelen  van  ons  land  een  voldoend  aantal 
nauwkeurig  bepaalde  hoogtemerken  te  verkrijgen,  die  voor  eene  algemeene  herziening 
van  de  hoogten  van  de  vroeger  gewaterpaste  merken,  peilschalen  en  peilmerksteenen 
als  betrouwbare  uitgangspunten  zouden  kunnen  dienen.  Door  deze  ontworpen  rijks¬ 
waterpassing  moest  dus  het  primaire  net  voor  de  hoogtemeting  van  ons  land  worden 
geleverd,  waaraan  later  door  secundaire  waterpassingen,  op  eenvoudiger  schaal  inge¬ 
richt,  de  overige  punten  konden  worden  aangesloten. 

Om  dit  doel  te  bereiken  moest,  bij  de  vaststelling  van  het  net,  de  plaats  der 
merken  zoodanig  worden  gekozen,  dat  hunne  hoogte  ten  opzichte  van  het  aangeno- 
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nomen  vergelijkingsvlak  met  cle  grootste  nauwkeurigheid  kon  worden  bepaald,  dat  hun 
onveranderlijke  stand  zoo  goed  mogelijk  was  verzekerd,  en  dat  zij  weinig  gevaar  lie¬ 
pen  van  verloren  te  gaan;  de  eisch  om  bovendien  de  merken  overal  zoo  te  plaatsen, 
dat  men  er  de  hoogte  van  andere  verkenmerken  gemakkelijk  uit  zou  kunnen  afleiden, 
moest,  al  kon  hieraan  eenig  gewicht  niet  ontzegd  worden,  toch  bij  de  eerstgenoemde 
eischen  achterstaan. 

Deze  overwegingen  leidden  er  toe : 

i°  de  waterpassingen  te  volbrengen  langs  de  straatwegen,  waar  de  waarnemin¬ 
gen  door  den  vasteren  bodem  en  de  gedeeltelijke  beschutting  tegen  zon  en  wind  nauw¬ 
keuriger  konden  worden  volbracht  dan  elders; 

2°  de  hoogtemerken  zoo  mogelijk  te  plaatsen  in  openbare  min  of  meer  monu¬ 
mentale  gebouwen,  die  goeden  waarborg  opleverden  voor  een  onveranderlijken  stand  en 
er  verder  aan  toe  te  voegen  andere  merken,  verklikkers,  die  verandering  van  den  stand 
der  merken  door  verbouwing,  herstelling  van  het  muurwerk  enz.  zouden  verraden. 

Als  regel  werd  aangenomen  deze  merken  te  stellen  op  afstanden  van  gemiddeld 
5  a  6  kilometers  ;  langs  vele  lijnen  was  het  dan  nog  moeielijk  geschikte  gebouwen  te 
vinden,  en  zeker  zou  dit  bezwaar  zeer  groot  zijn  geweest  als  men  de  merken  op  klei¬ 
neren  afstand  had  willen  plaatsen.  Dit  was  trouwens  niet  noodzakelijk,  want  het  is 
van  weinig  belang  of  de  secundaire  waterpassing  tot  aansluiting  van  andere  merken 
enkele  kilometers  korter  of  langer  is. 

Naast  de  lijnen  ter  verbinding  van  de  merken  te  Amsterdam  met  die  van  de 
Duitsche  waterpassing  te  Salzbergen,  Denekamp  en  Nieuwe  Schans,  was  door  Cohen 
Stuart,  in  overleg  met  den  Inspecteur  van  den  Waterstaat  in  algemeenen  dienst,  een 
net  van  andere  lijnen  vastgesteld  voor  de  waterpassingen  in  de  overige  deelen  van 
ons  land.  Bij  de  uitvoering  zijn  daaraan  kleine  wijzigingen  aangebracht  en  nog  eenige 
lijnen  toegevoegd,  zoodat  thans,  met  enkele  uitzonderingen,  geen  punt  in  ons  land 
is  aan  te  wijzen  dat  meer  dan  25  kilometers  van  een  merk  der  waterpassing  verwij¬ 
derd  is.  Die  uitzonderingen  betreffen  een  klein  gedeelte  van  Gelderland  bij  Lichten¬ 
voorde  en  Winterswijk,  een  klein  deel  van  Overijssel  in  de  omstreken  van  Harden- 
berg,  een  gedeelte  van  Drenthe  ten  oosten  van  Coevorden,  het  zoogenoemde  Bour- 
tanger  moeras,  een  klein  deel  van  Schouwen  bij  Brouwershaven  en  de  westelijke 
punt  van  Overflakkee. 

Het  zou  onraadzaam  geweest  zijn  de  waterpassingen  over  een  grooter  aantal 
lijnen  uit  te  breiden;  het  wetenschappelijke  doel,  aansluiting  aan  de  waterpassingen 
der  naburige  staten,  en  het  bepalen  van  de  hoogten  van  een  aantal  vaste  punten, 
waaruit  later  betrouwbare  gevolgtrekkingen  aangaande  het  rijzen  of  dalen  van  onzen 
bodem  zouden  zijn  af  te  leiden,  zou  er  niet  door  bevorderd  zijn;  de  herziening  van  de 
hoogten  der  bestaande  merken,  vaak  «herziening  van  het  A.P.’'  genoemd,  zou  er  door 
vertraagd  zijn,  en  de  kosten  zouden  onnoodig  zijn  opgevoerd,  daar  bij  de  waterpassin¬ 
gen  tot  aansluiting  aan  de  merken  van  het  aangenomen  net  eene  eenvoudigere  handel¬ 
wijze  kon  worden  gebezigd  dan  bij  de  hoofdwaterpassingen  was  gevolgd. 


Ofschoon  bij  het  overleg  met  den  Inspecteur  van  den  Waterstaat  in  algemeenen 
dienst  de  wenschen  van  dezen  zich  bepaalden  tot  het  verkrijgen  van  een  aantal  nauw¬ 
keurige  hoogte-aan wijzigingen,  onafhankelijk  van  de  reeds  bestaande  peilmerken ,  en 
dus  besloten  werd  dat  het  bepalen  van  de  hoogte  der  nieuwe  merken  het  hoofddoel 
zou  zijn  van  den  arbeid,  heeft  Dr.  Cohen  Stuart,  en  na  hem  de  Rijkscommissie,  ten 
einde  te  gemoet  te  komen  aan  de  voorgenomen  «herziening  van  het  A.P.”  ook  de 
reeds  bestaande  merken  en  peilschalen  in  de  waterpassing  opgenomen,  waar  dit  zonder 
veel  tijdverlies  mogelijk  was.  Vooraf  had  men  zich  daartoe  in  betrekking  gesteld  met 
de  autoriteiten ,  die  de  opgaven  konden  doen  van  de  merken ,  welke  daarvoor  het 
meest  in  aanmerking  kwamen. 

Van  een  aantal  van  410  punten,  opgenomen  in  de  tweede  afdeeling  der  uitkom¬ 
sten,  is  op  die  wijze  de  hoogte  bepaald. 

Eindelijk  zijn  op  verzoek  van  de  Pruissische  Landesaufnahme,  behalve  in  de  reeds 
genoemde  punten  nog  in  eenige  andere,  aansluitingen  aan  de  Duitsche  waterpassingen 
tot  stand  gebracht,  en  is,  in  overleg  met  het  Bureau  Cartographique  militaire  van  Bel¬ 
gië  een  aantal  punten  bij  de  grenzen  en  in  België  zelve  in  onze  waterpassingen  opge- 

J|  nomen,  ten  einde  eene  goede  verbinding  van  het  peil  van  Amsterdam  met  dat  van 

!j  Ostende  te  verkrijgen. 

Ten  einde  de  nauwkeurigheid  der  uitkomsten  zooveel  mogelijk  te  verzekeren, 
zijn  door  Cohen  Stuart  de  samenstelling  der  te  gebruiken  instrumenten  en  de  te  vol¬ 
gen  handelwijze  met  de  meeste  zorg  voorbereid  en  vastgesteld;  de  waarnemingen,  ge- 
!  durende  drie  jaren  onder  zijne  leiding  en  gedeeltelijk  door  hem  zelven  volbracht,  toonen 

j|  overtuigend  aan  hoe  uitnemend  hij  dit  gedaan  heeft. 

Nadat  Cohen  Stuart  in  1878,  te  midden  zijner  werkzaamheden  voor  de  water¬ 
passing,  plotseling  door  den  dood  aan  de  wetenschap  was  ontrukt,  werd  op  voorstel  van 
de  Akademie  van  Wetenschappen  te  Amsterdam,  bij  Koninklijk  besluit  van  20  Februari 
1S79  NTC>.  3,  eene  vaste  commissie  benoemd,  aan  welke  de  verschillende  werkzaamheden 
voor  de  Europeesche  graadmeting,  en  daaronder  ook  de  voortzetting  van  de  Rijkswater¬ 
passing,  werden  opgedragen.  De  hiervoor  noodige  terrein-werkzaamheden  werden  in  1879 
door  die  commissie  hervat  en  in  1885  ten  einde  gebracht;  gedurende  dit  geheele  tijdvak 
werden  de  door  Cohen  Stuart  ontworpen  instrumenten  onveranderd  gebruikt  en  de 
door  hem  voorgestelde  handelwijze  gevolgd. 

Eene  korte  beschrijving  van  beide  volgt  hier  ter  beoordeeling  van  de  nauwkeu¬ 
righeid  der  waarnemingen.  ') 

Waterpas-mstrument. 

Dit  instrument  bestaat  uit  een  kijker,  waarop  het  niveau  stevig  is  bevestigd;  in 
het  brandpunt  van  het  objectief  zijn  drie  horizontale  en  twee  verticale  spin'ragdraden 

Men  vindt  eenc  uitvoerige  beschrijving  in  de  Notulen  van  de  vergadering  van  het  Kon.  Instituut  van  Inge¬ 
nieurs  van  13  Februari  1877. 
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aangebracht.  De  kijker  rust  met  ronde  tappen  in  vorken,  waarin  hij  kan  worden  omge¬ 
legd.  De  aflezing  van  het  niveau  geschiedt  met  een  spiegel ;  ten  einde  de  daarbij  moge¬ 
lijke  fout,  ten  gevolge  van  een  onjuisten  stand  van  het  oog,  te  vermijden,  is  op  het 
dekglas  eene  verdeeling  aangebracht,  geheel  gelijk  aan  die  op  de  niveaubuis.  Bij  de 
aflezingen  stelt  men  het  oog  zoo,  dat  de  overeenkomstige  deelstrepen  op  niveaubuis  en 
dekglas  bij  het  einde  van  de  bel  elkander  bedekken. 

Baken. 

De  baken  zijn  van  hout  vervaardigd  en  door  eene  zorgvuldige  behandeling  tegen  den 
invloed  van  vocht  gevrijwaard  ;  zij  zijn  wit  geverfd  en  de  zwarte  deelstrepen,  een  m.M.  dik, 
staan  op  een  onderlingen  afstand  van  één  c.M.  Het  uiteinde  van  de  baak  is  voorzien 
van  eene  glad  gepolijste  stalen  plaat,  waarmede  zij  bij  de  waarnemingen  rust  op  den 
glad  gepolijsten  ronden  stalen  kop,  welke  boven  op  de  houten  of  ijzeren  piketten  is 
geschroefd.  De  piketten  werden  met  zware  houten  hamers  in  den  grond  geslagen. 

De  gewone  afstand  van  instrument  tot  baak  was  62,5  Meter ;  alleen  bij  buitenge¬ 
woon  gunstig  weder  werd  die  afstand  vergroot  tot  80,  enkele  malen  tot  100  Meters,  en 
bij  ongunstige  weersgesteldheid,  of  tengevolge  van  den  toestand  van  het  terrein,  som¬ 
tijds  verkort. 

De  merken,  voor  de  Rijkswaterpassing  gesteld,  zijn  bijna  alle  voorzien  van 
een  zuiver  uitgedraaid  cilindrisch  of  conisch  gat,  waarvan  de  as  horizontaal  is;  bij 
het  bepalen  van  de  hoogte  dier  merken  werd  in  dat  gat  eene  goed  sluitende  cilin¬ 
drische  of  conische  stift  gestoken  en  aan  het  uiteinde  van  de  stift,  dat  buiten  het  merk 
uitstak,  eene  schaal  opgehangen,  waarop  even  als  op  de  gewone  baken  werd  ingesteld. 
Bij  de  overige  merken  werd  gewoonlijk  tegen  het  muurvlak  een  houten  blok  bevestigd, 
waarin  eene  schroef  met  gepolijsten  ronden  stalen  kop  hooger  en  lager  kon  gesteld 
worden ;  men  zorgde  dat  het  merk  in  hetzelfde  horizontale  vlak  lag  met  den  bovenkant 
van  dien  kop,  en  plaatste  op  dezen  hetzij  de  gewone  baak,  hetzij  eene  kleinere  zoo¬ 
genaamde  hulpbaak,  waarvan  de  aflezing  op  de  gewone  wijze  geschiedde. 

Wijze  van  waarneming  en  herleiding. 

Bij  de  waarnemingen  werd  de  middeldraad  in  den  kijker,  bij  zooveel  mogelijk 
horizontale  richtlijn,  gesteld  midden  tusschen  twee  opvolgende  centimeterstrepen ;  ge¬ 
lijktijdig  las  men  het  niveau  af.  Deze  waarneming  werd  tweemaal  herhaald,  door  in  te 
stellen  eerst  op  een  punt  van  de  baak  dat  een  centimeter  hooger,  daarna  op  een  punt 
dat  een  centimeter  lager  dan  het  eerstvermelde  ccntimetermidden  was  gelegen. 

I  en  einde  bij  de  waarnemingen  zoo  min  mogelijk  bevooroordeeld  te  zijn  en  zich 
te  hoeden  voor  fouten  en  vergissingen,  richtte  een  persoon  den  kijker  op  de  baak 
en  noemde  het  centimetermidden  op,  waarop  hij  had  ingesteld,  las  een  tweede  ge- 
gelijktijdig  hardop  den  stand  van  de  luchtbel  af,  en  teekende  een  derde  een  en  ander  op 
daarvoor  ingerichte  staatjes  op.  Nadat  dit  geschied  was,  las  hij,  die  eerst  den  stand 
van  de  luchtbel  had  afgclezen,  eveneens  de  baak  af  bij  inspelende  luchtbel,  waardoor 
eene  zeer  goede  controle  op  de  eerste  aflezingen  van  baak  en  niveau  verkregen  werd. 
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Men  trachtte  door  doelmatige  voorschriften  aangaande  de  plaatsen  van  insteller  en 
van  bel-aflezer,  en  omtrent  de  volgorde  der  waarnemingen  zooveel  mogelijk  de  oploo- 
pende  fouten  te  ontgaan,  welke  door  eene  verandering  in  den  stand  van  instrument  en 
baken  konden  worden  teweeggebracht ,  en  verder  eene  mogelijke  standvastige  fout  bij 
het  instellen  van  den  spinragdraad  midden  tusschen  twee  strepen ,  ten  gevolge  van 
ongelijke  verlichting  van  voor-  en  achterbaak,  te  vermijden,  door  om  den  anderen  slag 
de  instelling  te  volbrengen  met  een  prisma  voor  het  oculair,  welk  prisma  door  totale 
reflexie  het  beeld  van  de  baak  het  onderste  boven  keerde. 

Dagelijks  voor  den  aanvang  der  waarnemingen  werd  de  fout  van  het  instrument 
onderzocht ,  en  zoo  deze  eene  bepaalde  grens  overschreed ,  werd  het  instrument  gerec¬ 
tificeerd  ;  met  behulp  van  eene  stalen  vergelijkingsstaaf  werd  eveneens  dagelijks  de 
verandering  in  de  lengte  der  baken  bepaald. 

Streng  is  vastgehouden  aan  het  beginsel  om  waarnemingen  en  berekeningen  van 
elkander  te  scheiden.  Met  tusschentijden  van  ongeveer  14  dagen  werden  de  waarne- 
mingsstaatjes  door  de  waterpassers  ter  herleiding  opgezonden,  aanvankelijk  naar  Delft, 
na  1S79  naar  de  sterrenwacht  te  Leiden,  waar  al  de  berekeningen  in  duplo  volbracht 
werden.  Op  het  terrein  verrichtte  men  alleen  eenige  eenvoudige  controle-berekeningen 
om  mogelijke  fouten  in  de  aflezing  van  het  niveau  te  ontgaan. 

Elk  traject  werd  tweemaal  gewaterpast,  eens  in  de  eene,  daarna  in  de  tegengestelde 
richting ,  door  verschillende  ploegen  met  verschillende  instrumenten.  Bleek  het  bij  de 
herleiding  dat  de  uitkomsten  van  beide  waarnemingsreeksen  verschillen  vertoonden,  die 
het  vermoeden  van  vergissingen  of  van  standvastig  oploopende  fouten  deed  ontstaan  , 
dan  werden  beide  waterpassingen  herhaald.  Eene  enkele  maal  in  de  eerste  jaren  is 
bij  niet  voldoend  sluitende  uitkomsten  de  waterpassing  in  slechts  ééne  richting  herhaald. 

Beschrijving  der  merken. 

Als  hoogtemerken  der  Rijkswaterpassing  zijn  zes  verschillende  soorten  gebruikt: 

a.  Hoofdmerken. 

b.  Groote  kruisbouten. 

c.  Pijpbouten. 

d.  Kleine  vierkante  kruisbouten. 

e.  Kleine  ronde  kruisbouten. 

ƒ.  Bronzen  knopbouten. 

a.  De  hoofdmerken  bestaan  uit  een  bronzen  bout,  beschermd  door  eene  daarvoor 
geplaatste  bronzen  plaat.  De  bouten,  vierkant  van  doorsnede,  20  bij  20  m.M.  en  90 
of  150  m.M.  lang,  zijn  tot  op  eene  diepte  van  ongeveer  50  m.M.  volgens  de  lengteas 
uitgeboord  ,  de  middellijn  van  het  boutgat  bedraagt  5,5  m.M.  Bij  de  bouten,  welke  in 
de  jaren  1875,  1876  en  1877  zijn  gesteld,  is  het  gat  cilindrisch,  bij  die  uit  latere  jaren  is 
het  flauw  conisch.  De  platen  zijn  rechthoekig,  200  m.M.  lang,  120  m.M.  hoog,  op  het 
voorvlak  voorzien  van  eene  groef,  lang  130  m.M.,  breed  5  m.M.,  in  het  midden  met 
eene  ronde  opening  van  13  m.M.  middellijn. 
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De  bouten  en  platen  zijn  zoodanig  in  het  muurwerk  aangebracht  en  met  cement 
vastgegoten,  dat  de  as  van  het  boutgat  horizontaal  is,  dat  het  middelpunt  der  opening, 
die  zich  in  de  plaat  bevindt,  gelegen  is  in  de  as  van  het  boutgat  en  dat  de  lengteas 
van  de  groef  in  de  plaat  ligt  in  het  horizontale  vlak  door  de  as  van  het  boutgat. 

6.  De  groote  kruisbouten  zijn  bronzen  bouten  van  130  m.M.  lengte  met  vier¬ 
kanten  kop,  20  m.M.  in  het  vierkant,  welke  volgens  de  lengteas  flauw  conisch  uitge¬ 
boord  zijn.  Op  den  voorkant  van  den  kop  en  evenwijdig  aan  de  zijkanten  zijn  door 
het  middelpunt  der  opening  twee  groeven  loodrecht  op  elkander  aangebracht.  De  bou¬ 
ten  zijn  zoodanig  in  het  muurwerk  bevestigd,  dat  eene  dier  groeven  horizontaal  is. 

In  de  jaren  1875  en  '876  zijn  in  enkele  gevallen  gebruikt  niet  uitgeboorde 
bronzen  kruisbouten  met  vierkanten  kop,  24  m.M.  in  het  vierkant,  voorzien  van  twee 
groeven  loodrecht  op  elkander. 

c.  De  pijpbouten  zijn  bronzen  boutjes  van  90  m.M.  lengte,  aan  het  voorvlak  20 
m.M.  ili  het  vierkant,  zonder  groeven,  volgens  de  lengteas  flauw  conisch  uitgeboord.  De 
bouten  zijn  van  hakkels  voorzien  om  ze  te  beter  in  het  cement  te  doen  vasthouden. 

d.  De  kleine  vierkante  kruisbouten  zijn  bronzen  hakkelboutjes  van  80  m.M. 
lengte  en  aan  den  kop  10  m.M.  in  het  vierkant  Op  den  kop  bevinden  zich,  evenwij¬ 
dig  aan  de  zijkanten,  twee  groeven  loodrecht  op  elkander. 

e.  De  kleine  ronde  kruisbouten  zijn  bronzen  hakkelboutjes  van  60  m.M.  lengte, 
voorzien  van  een  ronden  kop  van  10  m.M.  middellijn.  Op  de  voorvlakte  van  den  kop 
bevinden  zich  twee  groeven  loodrecht  op  elkander. 

f.  De  bronzen  knopbouten  bestaan  uit  een  halfbolvormigen  bronzen  knop  van 
25  m.M.  middellijn ,  welke  door  middel  van  eene  bronzen  dook  van  50  m.M.  lengte  in 
dekzerk  of  metselwerk  is  vastgegoten.  In  1875  en  1876  heeft  men  enkele  malen 
gebruik  gemaakt  van  bronzen  hakkelbouten  met  afgeplatten  ronden  kop  28  m.M.  in 
middellijn. 

De  merken  a,  b ,  c  en  f  zijn  met  cement  vastgezet,  de  boutjes  d  en  e  zijn  een¬ 
voudig  in  het  hout-  of  metselwerk  geslagen.  De  conische  gaten  in  de  bouten  a ,  b  en  c 
zijn  allen  onderling  gelijk. 

Vergelijkingsvlak. 

Het  vergelijkingsvlak,  ten  opzichte  van  hetwelk  de  hoogten  bepaald  zijn,  is 
het  A.P.  hetgeen  bij  al  de  waterpassingen  in  de  vorige  eeuw  en  ook  bij  de  bekende 
waterpassingen  van  Kraijenhoff  als  vergelijkingsvlak  heeft  gediend.  De  stand  van  dit 
vlak,  op  weinig  na  overeenstemmende  met  den  gemiddelden  vloedstand  van  het  IJ  voor 
Amsterdam,  toen  dit  nog  in  vrije  gemeenschap  met  de  Zuiderzee  was,  wordt  aange¬ 
nomen  op  9  voet  5  duim  Amsterdamsche  maat  beneden  de  groeven  in  de  dijks- 
peilsteenen,  die  in  de  Kolksluis,  de  Nieuwe  Brugsluis  en  eenige  andere  sluizen  te  Am¬ 
sterdam  zijn  ingemetseld.  Tijdens  de  Rijkswaterpassing  in  1875  waren  nog  vijf  zulke 
steenen  aanwezig,  en  wel  in  de  Oude  Haarlemmersluis,  de  Nieuwe  Brugsluis,  de 
Kolksluis,  de  kraansluis  en  de  West-Indische  sluis,  dragende  tot  opschrift:  »Zeedijks 
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hooghte  zijnde  negen  voet  5  duim  boven  stads  Peyl” ;  het  A.P.  van  de  Rijkswater¬ 
passing  werd  derhalve  aangenomen  9  voet  5  duim  (Amsterdamsche  maat)  of  2,67689 
M.  beneden  het  gemiddelde  der  groeven  in  die  vijf  steenen. 

Uitkomsten. 

De  voorloopige  uitkomsten  voor  de  hoogten  der  gewone  merken  in  elk  traject 

zijn  uitgegeven  in  10  stukken  ,  dragende  de  titels:  «Uitkomsten  van  de  in  . 

uitgevoerde  nauwkeurigheids-waterpassing”.  De  hoogten  van  nulpunten  van  peil¬ 
schalen,  van  vroeger  geplaatste  verkenmerken  en  van  eenige  buitengewone  merken  der 
Rijkswaterpassing  zijn  uitgegeven  in  9  stukken,  dragende  tot  opschriften :  «Peilschalen 
en  verkenmerken  in  de  lijn  .  opgenomen  in  de  nauwkeurigheids-waterpas¬ 
sing  van  . ” 

Deze  uitkomsten  zijn  echter  niet  als  einduitkomsten  te  beschouwen ,  daar  de 
hoogteverschillen  van  een  aantal  merken  door  waterpassingen  in  achtereenvolgende 
jaren  meer  dan  eenmaal  langs  verschillende  wegen  bepaald  zijn ,  zoodat ,  om  de  meest 
waarschijnlijke  waarde  voor  die  hoogteverschillen  te  verkrijgen,  het  geheele  net  der 
waterpassingen  volgens  de  leerwijze  der  kleinste  vierkanten  moest  worden  vereffend. 

Voordat  hiertoe  kon  worden  overgegaan,  was  het  noodig  te  weten  op  welke 
wijze  de  middelbare  fout  in  het  waargenomen  hoogteverschil  van  twee  merken  afhangt 
van  hunnen  afstand.  Indien  de  fouten,  die  men  bij  de  bepaling  van  het  hoogteverschil 
te  vreezen  heeft,  alleen  een  toevallig  karakter  hebben,  zal  hare  middelbare  waarde 
evenredig  zijn  met  den  vierkantswortel  uit  dien  afstand;  is  er  daarentegen  eene  oorzaak, 
die  steeds  fouten  in  denzelfden  zin  doet  begaan,  dan  is  haar  invloed  op  de  hoogtever¬ 
schillen  evenredig  met  dien  afstand  zelven. 

Eene  vergelijking  van  de  uitkomsten  voor  de  hoogteverschillen  van  dezelfde 
merken,  uit  de  heen-  en  teruggaande  waterpassing  afgeleid,  deed  zien  dat  er  van  fou¬ 
ten  van  een  eenigszins  standvastig  karakter  niets  was  te  bespeuren,  en  dat  de  middel¬ 
bare  fout  in  de  waargenomene  hoogteverschillen  evenredig  is  met  den  vierkantswortel 
uit  den  afstand  der  merken. 

Bij  het  gemiddelde  van  twee  waterpassingen  in  tegengestelde  richting  zou  de 
middelbare  waarde  der  te  vreezen  fout  volgens  dit  onderzoek  ongeveer  0,75  m.M.  per 
kilometer  bedragen.  Dit  stemt  goed  overeen  met  de  uitkomst,  welke  wij  afleiden  uit  de 
sluitingsfouten  der  veelhoeken ;  volgens  deze  zou  de  middelbare  waarde  der  te  vreezen 
fout  0,70  m.M.  per  kilometer  zijn. 

Eene  invloed  van  de  grootte  van  het  hoogteverschil  op  de  daarin  te  vreezen 
fout,  b.  v.  door  eene  onjuiste  lengte  der  baken,  komt  bij  deze  waterpassingen  niet 
voor,  daar  de  hoogten  der  merken  in  ons  land  gering  zijn,  en  de  lengten  der  baken 
gedurende  de  waarnemingen  eiken  dag  nauwkeurig  werden  vergeleken. 

Op  grond  van  een  en  ander  mag  men  besluiten,  dat  de  middelbare  fout  van  het 
hoogteverschil  van  twee  merken  alleen  evenredig  is  met  den  vierkantswortel  uit  hun 
afstand,  en  hiervan  uitgaande  is  het  geheele  net  volgens  de  methode  der  kleinste 
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vierkanten  vereffend,  en  is  de  meest  waarschijnlijke  waarde  voor  de  hoogten  der  mer¬ 
ken  ten  opzichte  van  A.P.  bepaald. 

Uit  deze  vereffening  volgt  voor  de  middelbare  fout  per  kilometer  0,75  m.M., 
evenals  vroeger  was  gevonden,  een  bewijs  te  meer  voor  de  juistheid  van  de  onder¬ 
stelling  ,  welke  aan  de  vereffening  is  ten  grondslag  gelegd. 

Ten  einde  een  overzicht  te  verkrijgen  van  de  nauwkeurigheid,  met  welke  de 
hoogten  in  de  verschillende  deelen  van  ons  land  bepaald  zijn,  volgt  hier  eene  opgave 
van  de  middelbare  fouten  der  eindhoogten  van  een  aantal  punten ;  in  de  eerste 
plaats  van  die  punten,  waarvan  de  hoogten  bij  de  vereffening  van  het  net  onmiddellijk 
zijn  berekend ;  in  de  tweede  plaats  van  al  de  begin-  en  eindpunten  van  de  zijtakken , 
en  eindelijk  van  de  merken  op  ons  gebied,  welke  aan  de  grenzen  zijn  gelegen.  Gemak¬ 
kelijk  kan  men  dan  bij  benadering  de  middelbare  fouten  van  de  tusschen  liggende  pun¬ 
ten  vinden.  In  de  tweede  kolom  van  de  tabel  is  aangegeven  het  nummer,  waaronder 
het  bedoelde  merk  in  de  ie  Afd.  van  de  lijst  der  hoogtemerken  voorkomt. 


1 

Gemeente,  waarin  zich  het  merk  bevindt. 

>1 

Nummer 
van  het  merk, 

(i*  Afd.). 

-  | 

Middelb.  fout 
in  millimeters. 

|l 

|  Amsterdam . 

7 

0,00 

Amersfoort . 

21 

3,66 

► 

Deventer . 

39 

5,  *6 

1 

Oldenzaal . 

46 

7,75 

Denekamp . 

48 

8,20 

Zwolle. . 

57 

5,68 

Meppel . 

63 

6,33 

Assen . 

74 

7,76 

Winschoten . 

85 

8,46 

Nieuwe  Schans . 

88 

8,93 

Losser . 

9i 

8,04 

'  Salzbergen  . 

97 

8,77 

Arnhem . 

109 

4,90 

I 

Nijmegen . 

lig 

5, >9 

! 

Venlo . 

129 

6,61 

Roermond . 

137 

6,65 

Pey  (Echt) . 

139 

7,23 

Utrecht . 

155 

3,55 

Culenborg . 

159 

4,32 

’s  Hertogenbosch . 

169 

4,99 

Vught . 

170 

5,07 

Best . 

172 

5,45 

1 
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Nummer 

Middelb.  fout 

Gemeente ,  waarin  zich  het  merk  bevindt. 

van  het  merk, 
(i6  Afd.). 

in  millimeters. 

Maarheeze . 

178 

6,33 

Zwijndrecht . 

197 

4,94 

Breda . 

213 

5,48 

Woensdrecht . 

222 

7,36 

Kruiningen . 

227 

8,18 

Hanswert  (Kruiningen) . 

228 

8,26 

Middelburg . 

238 

9,40 

Vlissingen . 

241 

9,68 

Westkapelle  . 

246 

9,9i 

Zevenaar  . 

263 

5,65 

Elten . 

264 

5,93 

Pannerden  . 

265 

6,29 

Herwen  en  Aerdt . 

266 

6,03 

Tolkamer  (Herwen  en  Aerdt) . 

268 

6,23 

Dammerbruch . 

269 

6,80 

Macseyck . 

272 

7,65 

Eijsden . 

274 

8,83 

Visé . 

275 

8,91 

Budel . 

277 

6,60 

Strijbeek . 

279 

6,02 

Putten . 

281 

7,88 

Tilburg . 

286 

5,3i 

Punt  tusschen  Rosmalen  (293)  en  Heesch  (295). 

5,23 

Nuland . 

294 

5,30 

Haarlem . 

307 

3,i4 

Oegstgeest . 

3'4 

4,34 

Katwijk . 

3  ‘9 

4,86 

Rijswijk . 

328 

4,84 

I  Overschie . 

332 

4,96 

’s  Gravezande . 

347 

5,39 

Hoek  van  Holland  (’s  Gravezande) . 

348 

5,67 

Velsen . 

359 

3,92 

ljmuiden  (Velsen) . 

361 

4,25 

Alkmaar . 

369 

5.26 

De  Zijpe . . 

374 

5,84 

Petten . 

376 

5.98 

Gemeente ,  waarin  zich  het  merk  bevindt. 


Nummer 
van  het  merk , 
(l«  Afd). 


Middelb.  fout 
in  millimeters. 


Helder . 

OJ 

00  . 

6.97 

Enkhuizen .  ' 

395 

7,27 

N  ij  kerk . 

404 

4.36 

Nijkerk  (Peilschaal) . 

405 

4,62 

Tol  13  bij  Wezep  (Oldebroek) . 

420 

5,69 

Huis  de  Noorden  (Ambt — Vollenhove) . 

433 

6.33 

Lemmer  (Lemsterland) . 

443 

7Ö4 

Leeuwarden . 

457 

8,24 

Stavoren . 

465 

8,71 

Harlingen . 

471 

9,09 

Tol  6  bij  Buitenpost  (Achtkarspelen) . 

478 

8,28 

Grijpskerk . 

480 

8.25 

Groningen . 

486 

8,07 

Holwerd  (West  Dongeradeel) . 

494 

9,26 

Zoutkamp  (Ulrum) . 

497 

8,68 

Scheemda . 

504 

8,46 

Delfzijl . 

511 

9,48 

Statenzijl  (Beerta) . 

512 

9.14 

Kruysweg  (Lillo) . 

521 

8,17 

Lillo . 

523 

8,25 

Liefkenshoek . 

526 

8,29 

Sluiskil  (Ter  Neuzen) . 

534 

9Ö5 

Schoondijke . 

538 

,  10,44 

Oostburg . 

539 

10,59 

Sluis . 

540 

10,83 

Heyst . 

550 

11,24 

Ter  Neuzen . 

56i 

9^76 

Breskens . 

564 

io,57 

Sluis  aan  de  Wielingen  (Cadzand) . 

566 

10,87 

Verklaring  der  lijsten,  bevattende  de  omschrijving  en 
de  hoogten  der  verkenm erken. 

In  de  thans  uitgegeven  lijsten  vindt  men ,  gerangschikt  naar  de  verschillende 
trajecten,  de  hoogten  der  merken  ten  opzichte  van  het  bovengenoemde  A.P. ,  zooals 
zij  uit  de  berekening  van  het  geheele  net  als  de  meest  waarschijnlijke  zijn  verkregen. 
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Als  eenheid  van  lengte  is  aangenomen  de  Mètre  des  Archives,  waarvan  de  lengte, 
op  eene  voor  ons  doel  onmerkbare  grootheid  na,  met  die  van  onze  lengtestandaard 
overeenstemt. 

Even  als  in  de  vroeger  uitgegevene  stukken  zijn  de  merken  in  twee  afdeelingen 
verdeeld : 

in  de  eerste  afdeeling  zijn  opgenomen:  de  gewone  hoogtemerken,  die  ten  behoeve 
van  de  Rijkswaterpassing  zijn  gesteld,  namelijk  de  hoofdmerken,  de  groote  en  kleine 
kruisbouten  en  de  pijpbouten ,  waaraan  zijn  toegevoegd  eenige  oude  verkenmerken  te 
Amsterdam,  die  ter  bepaling  van  het  Amsterdamsche  peil  hebben  gediend,  en  eenige 
Nederlandsche,  Duitsche  en  Belgische  verkenmerken,  die  voor  de  aansluiting  aan  de 
waterpassingen  der  naburige  Rijken  noodig  waren; 

in  de  tweede  afdeeling:  de  nulpunten  van  peilschalen  ,  verder  de  peilmerksteenen 
en  bouten,  gesteld  voor  andere  waterpassingen,  en  eindelijk  eenige  knopbouten,  gesteld 
voor  de  Rijkswaterpassing,  welke  niet  in  de  i'  afdeeling  zijn  opgenomen ,  daar  hun 
stand  minder  goed  verzekerd  scheen  dan  die  van  de  overige  merken,  welke  in  de 
i'  afdeeling  waren  opgenomen. 

In  die  lijsten  bevat  de  i°  kolom  het  rangnummer,  in  beide  afdeelingen  met  i 
aanvangende,  de  2C  kolom  de  gemeente  en  het  bouwwerk,  waarin  het  merk  is  geplaatst, 
de  3e  kolom  de  omschrijving  van  het  merk  in  het  bouwwerk  door  opgave  van  afstan¬ 
den  in  horizontale  en  verticale  richting  tot  kennelijke  vlakken,  lijnen  of  punten.  Bij 
deze  beschrijving  is  ondersteld,  dat  de  waarnemer  staat  tegenover,  en  met  het  aange¬ 
zicht  gekeerd  naar  het  muurvlak,  waarin  het  merk  is  aangebracht.  Ten  einde  van 
vele  merken,  vooral  van  de  merken  in  de  2e  afd.  ,  die  in  sluis-  en  brugmuren  zijn  ge¬ 
legen,  de  ligging  nog  duidelijker  aan  te  geven,  is  hun  stand  ook  ten  opzichte  van  de 
hemelstreken  aangeduid.  Waar  meer  opgaven  voorhanden  waren  dan  strikt  noodig  was 
om  de  ligging  der  merken  te  bepalen,  zijn  ook  deze  medegedeeld,  daar  zij  allicht  van 
belang  kunnen  zijn  om  bij  de  verandering  der  bouwwerken  het  merk  terug  te  vinden. 

De  4C  kolom  bevat  de  omschrijving  van  het  merk  zelf ;  voor  de  beteekenis  van 
de  woorden  hoofdmerk,  groote  en  kleine  kruisbouten,  pijpbouten  en  knopbouten,  hier¬ 
bij  gebruikt,  verwijzen  wij  naar  de  boven  pag.  7  en  volg.  gegevene  verklaring.  Bij  de 
merken  in  de  ie  afdeeling  bevat  die  46  kolom  ook  de  plaats  der  twee  merken  ,  die  in 
dezelfde  verticale  lijn  met  het  eigenlijke  merk  (gewoonlijk  één  er  boven,  één  er  bene¬ 
den)  als  verklikkers  dienst  doen,  ten  einde,  zooals  is  medegedeeld,  verandering  van 
den  stand  der  merken  door  verbouwing,  herstelling  van  het  muurwerk  enz.  te  verraden. 

Die  verklikkers  ontbreken  bij  de  merken  der  Rijkswaterpassing  in  België,  verder 
in  die  gevallen ,  waarin  het  merk  werd  beschouwd  als  van  minder  gewicht  of  voorna¬ 
melijk  van  tijdelijk  belang  te  zijn,  b.  v.  bij  rivierovergangen.  Bij  enkele  merken  zijn 
een  der  verklikkers  of  beide  niet  in  ééne  verticale  lijn  met  het  eigenlijk  merk  ge¬ 
plaatst,  maar  vaak  op  een  vrij  aanzienlijken  afstand  in  horizontale  richting  daarvan 
verwijderd.  In  die  gevallen  zijn  de  verklikkers  als  zelfstandige  merken  in  de  lijst 
opgenomen. 
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De  4°  kolom  in  de  2'  afd.  bevat  ook  de  opgaven  der  geschriften,  waarin  de 
hoogtemerken  vermeld  zijn. 

De  5'  kolom  in  de  beide  afdeelmgen  bevat  de  hoogten  der  merken  in  meters 
boven  A.P.,  zooals  die  uit  de  vereffening  van  het  net  zijn  berekend.  Voor  de  merken 
in  de  ie  afdeeling  hebben  deze  hoogten  betrekking  op  het  midden  van  de  horizontale 
groef  in  de  plaat  der  hoofdmerken,  op  het  snijpunt  van  de  assen  der  groeven  in  de 
kruisbouten,  op  het  midden  van  het  cirkelvormige  gat  in  den  kop  der  pijpbouten  en 
op  het  hoogste  punt  van  de  knopbouten. 

Voor  de  merken  in  de  2“  afdeeling  hebben,  indien  geene  nadere  aanwijzing  is 
gegeven,  de  hoogten  van  de  knopbouten  betrekking  op  het  hoogste  punt,  de  hoogten 
van  de  peilmerksteenen,  op  het  midden  van  de  horizontale  groef,  op  het  bovenvlak  van 
het  tafeltje  of  op  het  bovenvlak  van  de  uitstekende  nok,  de  hoogten  van  de  vierkante 
bouten  op  het  midden  van  den  kop  (gewoonlijk  het  midden  van  eene  horizontale  groef), 
en  de  hoogten  van  de  peilschalen  ,  op  de  assen  der  deelstrepen.  Indien  een  ander  vlak 
of  eene  andere  lijn  als  merk  is  aangenomen ,  is  dit  bij  de  omschrijving  van  het  merk 
aangeduid. 

Indien  de  afmetingen  van  de  vierkante  koppen  der  bouten  bekend  waren,  zijn 
zij  in  de  4'  kolom  opgegeven,  opdat  men  uit  de  hoogte  van  het  midden  of  van  het 
bovenvlak ,  in  de  5'  kolom  medegedeeld ,  ook  de  hoogte  van  het  bovenvlak  of  van 
het  midden  van  den  kop  zou  kunnen  afleiden. 

De  6'  kolom  in  de  2'  afdeeling  bevat  de  hoogte  der  merken,  zooals  die  vroeger 
is  aangenomen,  ontleend  aan  de  geschriften,  waarin  die  merken  zijn  omschreven  of 
aan  de  opschriften,  die  er  op  voorkomen.  In  een  paar  gevallen  zijn  de  hoogten  mede¬ 
gedeeld,  die  bepaald  zijn  door  waterpassingen,  welke  niet  zijn  uitgegeven,  doch  evenwel 
een  officieel  karakter  hebben,  en  waarvan  de  uitkomsten  berusten  op  het  bureau  van 
den  algemeenen  dienst  van  den  Waterstaat. 

De  7'  kolom  in  de  2“  afdeeling  bevat  het  verschil  tusschen  de  hoogten  ,  die  uit 
de  Rijkswaterpassing  zijn  afgeleid  (kolom  5),  en  de  tot  nu  aangenomene  hoogten  (kolom 
6).  Het  teeken  is  positief,  zoo  de  vroeger  aangenomene  hoogte  van  het  merk  met  be¬ 
trekking  tot  het  A.P.  grooter  was  dan  die,  welke  het  merk  volgens  de  Rijkswaterpas¬ 
sing  bezit.  Wilde  men  de  merken,  met  behoud  van  het  vroegere  tot  nu  toe  aange¬ 
nomene  hoogtecijfer,  laten  beantwoorden  aan  de  uitkomsten  der  Rijkswaterpassing,  dan 
moeten  die  merken,  bij  welke  het  verschil  in  de  7'  kolom  positief  is,  hooger  gesteld 
worden  en  wel  zooveel  als  dit  verschil  bedraagt;  is  het  verschil  negatief,  dan  moet 
men  de  merken,  met  behoud  van  hun  vroeger  hoogtecijfer,  doen  zakken. 

De  omschrijvingen  der  merken,  vooral  die  der  ic  afdeeling,  welke  voor  de  Rijks¬ 
waterpassing  zijn  gesteld,  hebben  wij  getracht  zoo  volledig  mogelijk  te  geven;  veel 
hebben  wij  daarbij  te  danken  aan  de  ingenieurs  van  het  Rijk  en  van  de  Provincie, 
welke  ons  velerlei  inlichtingen  hebben  verstrekt. 

Waar  hier  of  daar  nog  iets  aan  de  omschrijving  ontbreekt,  zijn  het,  zoover  wij 
kunnen  nagaan,  kleinigheden,  die  alleen  waren  aan  te  vullen  door  een  onderzoek  op 
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de  plaats  zelve ,  dat,  dikwijls  vrij  lastig,  niet  in  overeenstemming  was  met  het  geringe 
belang  der  zaak. 

Teekeningen  van  de  merken  zijn  aan  de  tabellen  niet  toegevoegd;  zij  zijn  ech¬ 
ter  van  bijna  al  de  merken  uit  de  i'  afdeeling,  en  van  een  groot  deel  der  merken  uit 
de  2'  afdeeling  in  het  archief  der  Rijkswaterpassing  voorhanden,  waar  zij  kunnen  wor¬ 
den  geraadpleegd.  Achter  de  lijsten  der  merken  zijn  gevoegd  alphabetische  registers 
van  de  gewaterpaste  lijnen  en  van  de  gemeenten,  waar  de  merken  zijn  geplaatst,  met 
opgave  van  de  bladzijden  waar  zij  voorkomen ;  tevens  is  aan  de  lijsten  toegevoegd 
eene  kaart,  bevattende  de  lijnen,  waar  langs  de  waterpassing  is  volbracht,  met  opgave 
van  de  plaats  der  merken. 

Bij  de  onzekerheid  aangaande  de  wijze,  waarop  de  plaatsnamen  moeten  worden 
gespeld,  is  in  de  lijsten  de  spelling  gevolgd,  welke  op  de  groote  topographische  kaart 
van  Nederland  op  eene  schaal  van  voorkomt;  de  hierbijgaande  kaart,  vertoont 

enkele  afwijkingen  van  deze  spelling. 

Door  den  Minister  van  Staat,  Minister  van  iSinnenlandsche'  Zaken,  is  aan  de  betrokken 
besturen  eene  aanbeveling  gericht,  ten  einde  te  waken  voor  bet  onveranderd  behoud  van  de  merken 
op  de  plaats  waar  zij  gesteld  zijn. 

Wegens  het  groote  belang  vinde  eene  herhaling  dier  aanbeveling  hier  eene  plaats,  opdat  het 
werk,  dat  veel  zorg  en  geld  gekost  heeft,  niet  verloren  ga. 

Leiden ,  |  .  De  leden  der  Rijkscommissie 

’s  Gravenhao-e  f  ^e^>ruar*  v00r  graadmeting  en  waterpassing,  belast  met  de 

uitvoering  der  waterpassing, 

H.  G.  VAN  de  Sande  Bakhuyzen, 

G.  van  Diesen. 
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Volg- 

nummer. 

Gemeente  en  gebouw. 

Plaats  van  het  merk. 

Omschrijving  van  het  merk. 

Hoogte 
boven  A.P. 
in  M. 

i. 

AMSTERDAM.  1876. 

I 

AMSTERDAM. 

Oude  Haarlemmer¬ 
sluis. 

Midden  van  de  groef  in  den 
marmeren  steen  met  het  op¬ 
schrift:  „Zeedijkshooghte,  zijnde 
negen  voet  vijf  duym  boven 
Stadts-peyl”. 

2,680  ■) 

2 

AMSTERDAM. 

Nieuwe  Brugsluis. 

Noordelijke  hoek  van  den 
middenpijler. 

Midden  van  de  groef  in  den 
marmeren  steen  met  het  op¬ 
schrift:  „Zeedijkshooghte,  zijnde 
negen  voet  vijf  duym  boven 
Stadts-peyl”. 

2,673 

3 

r 

t 

AMSTERDAM. 

Kolksluis. 

Noordelijke  hoek  van  den 
zuidoostelijken  rechtstands- 

muur. 

Midden  van  de  groef  in  den 
marmeren  steen  met  het  op¬ 
schrift:  „Zeedijkshooghte,  zijnde 
negen  voet  vijf  duym  boven 
Stadts-peyl”. 

2,676 

1  4 

1 

AMSTERDAM. 

Kraansluis. 

Noordelijke  hoek  van  den 
zuidoostelijken  rechtstands- 

muur. 

Midden  van  de  groef  in  den 
marmeren  steen  met  het  op¬ 
schrift:  „Zeedijkshooghte,  zijnde 
negen  voet  vijf  duym  boven 
Stadts-peyl”. 

2,681 

1  5 

• 

AMSTERDAM. 

West-Indischesluis. 

Noordelijke  hoek  van  den 
zuidoostelijken  rechtstands- 

muur. 

Midden  van  de  groef  in  den 
marmeren  steen  met  het  op¬ 
schrift:  „Zeedijkshooghte,  zijnde 
negen  voet  vijf  duym  boven 
Stadts-peyl”. 

2,674 

I  6 

AMSTERDAM. 

St.  Anthonie-waag. 

Noordoostelijke  toren,  1,14  M. 
rechts  van  de  deuropening,  waar¬ 
boven  het  jaartal  1617  staat, 
in  den  tweeden  band  van  ge¬ 
houwen  steen  boven  den  grond, 
ongeveer  2,60  M.  boven  bega- 
nen  grond. 

Hoofdmerk 

en  twee  kleine  ronde  kruisbou¬ 
ten,  een  386  millimeters  er 
boven,  een  553  millimeters  er 
onder. 

5,157 

7 

AMSTERDAM. 

Muiderpoort. 

Buitenzijde,  in  de  hardsteenen 
blokken  aan  de  linkerzijde  van 
den  ingang,  0,21  M.  van  den 
rechterhoek,  ongeveer  2,50  M. 
boven  beganen  grond. 

Hoofdmerk 

en  twee  kleine  ronde  kruisbou¬ 
ten ,  een  488  millimeters  er 
boven,  een  46S  millimeters  er 
onder. 

4,904 

8 

AMSTERDAM. 

Kolksluis. 

Noordelijke  hoek  van  den 
zuidoostelijken  rechtstands- 

muur. 

Midden  van  de  groef  in  een 
steen,  2,72  M.  onder  het  midden 
van  de  groef  in  den  steen  met 
het  opschrift :  „Zeedijkshooghte , 
zijnde  negen  voet  vijf  duym 
boven  Stadts-peyl”.  Nulpeil  van 
Kraijenhoft'.  (Zie  Kraijenhoff. 
Hydrogr.  Waamem.  bladz.  143)- 

—  0,040 

*)  Dit  merk  is  door  het  nfhreken 

van  dc  sluis  in  1880  verdwenen. 

I 


4 


Volg- 

nummer. 

Gemeente  en  gebouw. 

Plaats  van  het  merk. 

Omschrijving  van  het  merk. 

Hoogte 
boven  A.P. 
in  M. 

9 

AMSTERDAM. 

Amstelshiis. 

Frontmuur  van  den  weste¬ 
lijken  koker  der  groote  Amstel- 
sluis. 

Midden  van  de  groef  in  een 
steen.  Nulpeil  van  Kraijen- 
hoff.  (Zie  Kraijenhoff.  Hydrogr. 
Waarnem.  blz.  143). 

| 

—  0,025 

10 

1 

AMSTERDAM. 

St.  Anthonie-waag. 

Noordoostelijke  toren,  1,14  M. 
rechts  van  de  deuropening,  waar¬ 
boven  het  jaartal  1617  staat, 
in  den  eersten  band  van  gehou¬ 
wen  steen  boven  den  grond , 
i,54  M.  onder  het  merk  ver¬ 
meld  onder  N°.  6. 

Koperen  hakkelbout 
gesteld  door  Dr.  F.  J.  Stam- 
kart  in  1S61 :  midden  van  de 
horizontale  groef. 

(Zie  Verslagen  en  Meded.  der 
Kon.  Akad.  van  Wetensch.  170 
deel,  blz.  276). 

3,622 

11 

AMSTERDAM. 

St.  Anthonie-waag. 

Noordoostelijke  toren,  1,14  M. 
rechts  van  de  deuropening,  waar¬ 
boven  het  jaartal  1617  staat, 
2,03  M.  onder  het  merk  ver¬ 
meld  onder  N°.  6. 

Koperen  hakkelbout 
gesteld  door  Dr.  F.  J.  Stam- 
kart  in  1861;  midden  van  de 
horizontale  groef. 

(Zie  Verslagen  en  Meded.  der 
Kon.  Akad.  van  Wetensch.  170 
deel,  blz.  276). 

3,124 

13 

AMSTERDAM. 

Oude  kerk. 

Noordoostelijke  hoek  van  de 
kerk ,  bij  den  ingang  van  de 
Enge  kerksteeg  komende  van 
de  Oudezijds-voorburgwal,  in 
de  hardsteenen ,  ongeveer  0,85 

M.  boven  beganen  grond. 

Koperen  hakkelbout 
gesteld  door  Dr.  F.  J.  Stam- 
kart  in  1861  ;  midden  van  de 
horizontale  groef. 

(Zie  Verslagen  en  Meded.  der 
Kon.  Akad.  van  Wetensch.  17 6 
deel,  blz.  277). 

2,120  ')  * 

| 

11. 

AMSTERDAM-DEVENTER.  1875-1876. 

7 

1  AMSTERDAM. 

Muiderpoort. 

1 

Buitenzijde,  in  de  hardstee¬ 
nen  blokken  aan  de  linkerzijde 
van  den  ingang,  0,21  M.  van 
den  rechterhoek,  ongeveer  2,50 
M.  boven  beganen  grond. 

Hoofdmerk 

en  twee  kleine  ronde  kruisbou¬ 
ten,  een  488  millimeters  er  bo¬ 
ven,  een  468  millimeters  er 
onder. 

4,904 

(Zie  traject  1 

1.) 

>3 

DIEMEN. 

!  Tolgaarderswoning 

I  bij  de  Vinkebrug. 

Zuidwestelijke  gevel,  tusschen 
de  beide  ramen,  1,19  M.  van 
]  het  linker  raam,  1,41  M.  van 
het  rechter  raam,  0,62  M.  bo¬ 
ven  den  raamdorpel. 

Hoofdmerk 

en  twee  kleine  ronde  kruisbou¬ 
ten,  een  471  millimeters  er  bo¬ 
ven  ,  een  463  millimeters  er 
onder. 

2,500 

14 

MUIDEN. 

Protestantsche  kerk. 

1 

-L _ 

Linker  pilaster,  of  pijler  tus¬ 
schen  het  hoofdportaal  en  het 
schip  der  kerk,  aan  de  buiten¬ 
zijde  des  pilasters,  0,86  M.  van 
den  linkerkant,  1,20  M.  boven 
het  basement,  2,26  M.  boven 
den  vloer. 

Hoofdmerk 

en  twee  kleine  ronde  kruishou¬ 
ten  ,  een  484  millimeters  er  bo¬ 
ven  ,  een  479  millimeters  er 
onder. 

3,740  !) 

:  -  - 

'j  In  1825  was  die  merk  verdwenen. 

■)  Het  merk  is  van  buiten  zichtbaar  als  de  deuren  openstann. 
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Volg- 

nummer. 

Gemeente  en  gebouw. 

Plaats  van  het  merk. 

Omschrijving  van  het  merk. 

Hoogte 
boven  A.P. 
in  M. 

I  x5 

MUIDEN. 

Watermolen  van  den 
Noord  polder. 

Steenen  voet,  rechts  van  den 
ingang,  0,51  M.  van  den  lin¬ 
kerhoek,  0,11  M.  onder  den 
bovenkant  van  het  steenen  on¬ 
derstuk  ,  ongeveer  0,23  M.  bo¬ 
ven  beganen  grond. 

Groote  kruishout 
(niet  uitgeboord) 
en  een  kleine  ronde  kruishout, 
195  millimeters  er  onder. 

0,501 

1 

16 

MUIDEN. 

Watermolen  van  den 
Zuid  pol  der. 

Steenen  voet,  links  van  den 
waterloop,  0,41  M.  van  den 
rechterkant ,  0,42  M.  van  den 
linkerkant  van  den  voet,  0.13 

M.  onder  den  bovenkant  van 
den  gemetselden  voet. 

Groote  kruisbout 
(niet  uitgeboord) 
en  twee  kleine  ronde  kruisbou¬ 
ten ,  een  66  millimeters  er 
onder,  een  150  millimeters  er 
onder. 

0,281 

17 

MUIDEN. 

Tolgaarderswoning 
bij  de  Hakkelaars- 
brug. 

Zuidelijke  gevel,  tusschenden 
muurhoek  en  het  raam  ter  lin¬ 
kerzijde  van  de  deur,  ongeveer 
1,00  M.  boven  beganen  grond. 

Groote  kruisbout 
(niet  uitgeboord) 
en  twee  kleine  ronde  kruisbou¬ 
ten,  een  263  millimeters  er  bo¬ 
ven,  een  304  millimeters  er 
onder. 

1,255  >) 

,s 

NAARDEN. 

Raadhuis. 

Noordelijke  gevel,  tusschen 
het  eerste  en  tweede  raam  van 
den  rechterkant  af,  0,75  M. 
van  de  linker  raamopening,  0,77 

M.  van  de  rechter  raamopening, 
ongeveer  2,86  M.  boven  bega¬ 
nen  grond. 

Hoofdmerk 

en  twee  kleine  ronde  kruishou¬ 
ten,  een  479  millimeters  er  bo¬ 
ven ,  een  472  millimeters  er 
onder. 

4,999 

i  *9 

LAREN. 

Toren  van  de  Pro- 
tcstantsche  kerk. 

Noordzijde,  2,55  M.  van  den 
rechterhoek,  2.52  M.  van  den 
links  gelegen  kerkmuur,  1,80 

M.  boven  het  plint. 

Hoofdmerk 

en  twee  kleine  ronde  kruishou¬ 
ten ,  een  492  millimeters  er  bo¬ 
ven,  een  500  millimeters  er 
onder. 

8,312 

20 

BAARN. 

Paleis  te  Soestdijk. 

Zuidoostelijk  paviljoen ,  on¬ 
geveer  midden  onder  het  raam 
aan  de  noordoostzijde ,  onge¬ 
veer  1,57  M.  boven  beganen 
grond. 

Hoofd  jrERK 

en  twee  kleine  ronde  kruishou¬ 
ten,  een  480  millimeters  er  on¬ 
der,  een  957  millimeters  er 
onder. 

5,043  2) 

1 

l  21 

AMERSFOORT. 

Groote  toren. 

Westzijde,  6,02  M.  van  het 
rechter  contrefort,  5,19  M.  van 
het  linker  contrefort,  in  het 
basement,  ongeveer  1,10  M. 
boven  beganen  grond. 

Hoofdmerk 

en  twee  kleine  ronde  kruishou¬ 
ten,  een  426  millimeters  er  bo¬ 
ven,  een  4S7  millimeters  er 
onder. 

4,099 

22 

AMERSFOORT. 

Koppelpoort. 

Noordelijke  toren,  westzijde, 
o,Si  M.  van  den  linkerkant, 
0,58  M.  van  den  rechterkant 
van  het  muurvlak,  ongeveer 
2,06  M.  boven  beganen  grond. 

1 

Pijpbout 

en  twee  kleine  ronde  kruishou¬ 
ten,  een  35S  millimeters  er  bo¬ 
ven,  een  277  millimeters  er 
onder. 

4,650  ») 

>)  Door  het  afbreken  van  de  colgaardcrswoniug  in  i88s  is  het  merk  verdwenen. 

:)  Dit  merk  is  in  1886  verwijderd. 

3)  Het  merk  is  in  1886  gesteld  ter  vervanging  van  een  bont  der  militaire  genie  in  het  wachthuis  bij  de  Koppolpoort, 
dat  jaar  is  afgebroken. 

hetgeen  in  i 
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'  Volg. 

Hoogte 

Gemeente  en  gebouw. 

Plaats  van  het  merk. 

Omschrijving  van  het  merk. 

boven  A.P. 

j  nummer. 

in  M. 

1 

i  23 

HOEVELAKEN. 

Noordelijke  of  voorgevel , 

Kleine  ronde  kruisbout. 

4,511 

1 

Raadhuis. 

rechts  van  het  rechter  raam , 

il 

» 

i, 

o,35  M.  van  den  hoek  van  den 
muur,  0,04  M.  boven  de  lijst 
der  borstwering. 

24 

BARNEVELD. 

Noordelijke  gevel,  ongeveer 

Hoofdmerk 

8,532 

Tolgaarderswoning 

in  het  midden,  3,91  M.  van  den 

en  twee  kleine  ronde  kruisbou- 

nabij  Terschuur. 

hoek  van  den  voorgevel ,  on- 

ten,  een  462  millimeters  er  bo- 

geveer  2,25  M.  boven  beganen 

ven,  een  451  millimeters  er 

grond. 

onder. 

25 

BARNEVELD. 

Noordelijke  of  rechter  zijge- 

Kleine  ronde  kruisbout. 

15,468 

Tolgaarderswoning 

vel,  0,31  M.  rechts  van  het 

bij  Voorthuizen,  tus- 

raamkozijn  in  de  benedenver- 

schen  de  kilometer- 
palen  12  en  13. 

dieping,  1,19  M.  boven  den 
onderkant  van  het  raamkozijn, 
in  de  44'  voeg  boven  beganen 

grond. 

26 

BARNEVELD. 

Noordelijke  of  rechter  zijge- 

Kleine  ronde  kruisbout. 

15,385 

Tolgaarderswoning 

vel,  tusschen  het  raam  en  den 

bij  Voorthuizen,  tus- 

linkerhoek  van  den  gevel,  0,15 

schen  de  kilometer- 

M.  van  dien  linkerhoek,  i,io 

palen  12  en  13. 

M.  boven  den  onderkant  van 
het  raamkozijn,  in  de  42®  voeg 
boven  beganen  grond. 

27 

BARNEVELD. 

Oostelijke  gevel,  1,07  M.  van 

Hoofdmerk 

16,795 

Protestantsche  kerk 

het  linker  contrefort,  ongeveer 
2,20  M.  boven  beganen  grond. 

en  twee  kleine  ronde  kruisbou- 

te  Voorthuizen. 

ten,  een  482  millimeters  er  bo¬ 
ven,  een  416  millimeters  er 
onder. 

28 

APELDOORN. 

Oostelijke  gevel,  2,50  M.  van 

Hoofdmerk 

36,418 

Tolgaarders  woning 

den  linkerhoek ,  ongeveer  2,20 

en  twee  kleine  ronde  kruisbou- 

te  Oud-Milligen. 

M.  boven  beganen  grond. 

ten,  een  465  millimeters  er  bo¬ 
ven ,  een  467  millimeters  er 
onder. 

29 

APELDOORN. 

Zuidelijke  gevel,  2,00  M.  van 

Groote  kruisbout 

31,077 

Telegraafkantoor  in 

het  linker  raam ,  2,30  M.  van 

(niet  uitgeboord) 

het  kamp  te  Nieuw- 

het  rechter  raam,  ongeveer  1,60 
M.  boven  beganen  grond. 

en  twee  kleine  ronde  kruisbou- 

Milligen. 

ten,  een  404  millimeters  er  bo¬ 
ven  ,  een  494  millimeters  er 
onder. 

3° 

APELDOORN. 

Zuidoostelijke  zijgevel ,  rechts 

Kleine  ronde  kruisbout. 

21,415 

School  van  Z.  M. 
Willem  III  en  H.  M. 

van  den  ingang,  1,11  M.  links 
van  den  rechterhoek  van  den 

1 

Koningin  Kmma  der 

muur,  1,46  M.  boven  de  lijst 

! 

Nederlanden. 

der  borstwering. 

31 

1  APELDOORN. 

Zuidoostelijke  zijgevel,  links 

Kleine  ronde  kruisbout. 

21,428 

School  van  Z.  M. 

van  den  ingang,  1,14  M.  rechts 

Willem  III  en  H.  M. 

van  den  linkerhoek  van  den 

1 

Koningin  Kmma  der 

muur,  1.46  M.  boven  de  lijst 

Nederlanden. 

!  der  borstwering. 

1 

Volg¬ 

nummer. 

Gemeente  en  gebouw. 

Plaats  van  het  merk. 

j 

Omschrijving  van  het  merk. 

j 

Hoogte 
boven  A.P. 
in  M. 

32 

APELDOORN. 

Tolgaarderswoning 
in  het  Soerensche 
bosch. 

Zuidwestelijke  gevel ,  1,50  M. 
van  den  rechterhoek,  ongeveer 
2,10  M.  boven  beganen  grond. 

Hoofdmerk 

en  twee  kleine  ronde  kruisbou¬ 
ten,  een  470  millimeters  er  bo¬ 
ven,  een  420  millimeters  er 
onder. 

89.920 

33 

APELDOORN. 

Raadhuis.- 

Noordwestelijke  gevel,  1,10 
M.  van  den  linkerhoek,  in  het 
vlak  tusschen  de  beide  wendel- 
banden ,  ongeveer  2,75  M.  bo¬ 
ven  beganen  grond. 

Hoofdmerk 

I  en  twee  kleine  ronde  kruisbou¬ 
ten,  een  42S  millimeters  er  bo¬ 
ven ,  een  485  millimeters  er 
onder. 

19,435 

1 

34 

APELDOORN. 

To  Igaarderswoni  ng 
ten  oosten  van  de 
kom  der  gemeente , 
nabij  kilometerpaal 
4I- 

Westelijke  zijgevel,  rechts 
van  het  rechter  raam  ,  0,35  M. 
van  den  hoek  des  gevels,  0,95 
M.  boven  het  plint. 

Kleine  ronde  kruisbout. 

j  13,643 

35 

1 

APELDOORN. 

Toigaarderswoning 
ten  oosten  van  de 
kom  der  gemeente , 
nabij  kilometerpaal 
41. 

Westelijke  zijgevel,  rechts 
van  het  rechter  raam,  0,24  M. 
van  den  hoek  des  gevels,  0,66 

M  boven  het  plint. 

Kleine  ronde  kruishout. 

13,339 

36 

VOORST. 

Herberg  „de  Zwaan” 
bij  Teuge. 

Oostelijke  gevel,  tusschen  het 
tweede  en  derde  raam  van  den 
linkerhoek  des  gevels,  0,69  M. 
van  liet  linker  raamkozijn,  0,74 

M.  links  van  het  rechter  raam¬ 
kozijn,  ongeveer  2,00  M.  bo¬ 
ven  beganen  grond. 

Kleine  ronde  kruis  bout. 

7,681 

37 

VOORST. 

Herberg  „de  Zwaan” 
bij  Teuge. 

Zuidelijke  gevel,  tusschen  het 
eerste  en  tweede  raam  van  den 
rechterhoek,  1,09  M.  links  van 
het  rechter  raamkozijn,  1,04 

M.  rechts  van  liet  linker  raam¬ 
kozijn,  3,49  M.  links  van  den  I 
rechterhoek  des  gevels,  ongeveer 
1,98  M.  boven  beganen  grond. 

Kleine  ronde  krltsuout. 

7,408 

Lsi 

co 

VOORST. 

Toigaarderswoning 
bij  Teuge. 

Noordwestelijke  gevel ,  tus¬ 
schen  hel  eerste  en  tweede  raam 
van  den  rechterkant,  0,92  M.  van 
het  rechter  raam,  ongeveer  2,08 

M.  boven  beganen  grond. 

Hoofdmerk 

en  twee  kleine  ronde  kruishou¬ 
ten,  een  479  millimeters  er  bo¬ 
ven  ,  een  460  millimeters  er 
onder. 

7,086 

39 

DEVENTER. 

Toren  van  de  Pro- 
testantsche  groote 

kerk. 

Zuidzijde  van  het  contrefort 
aan  den  westelijken  kant  van 
den  toren,  1,46  M.  van  den  lin¬ 
kerkant  van  het  contrefort,  on¬ 
geveer  2,44  M.  boven  beganen  | 
grond. 

Hoofdmerk 

en  twee  kleine  ronde  kruisbou¬ 
ten,  een  475  millimeters  er  bo¬ 
ven,  een  475  millimeters  er 
onder. 

10,185 

8 


Volg- 
;  nummer. 

Gemeente  en  gebouw. 

Plaats  van  het  merk. 

Omschrijving  van  het  merk. 

Hoogte 
boven  A.P.  } 
in  M.  1 

| 

ui. 

DEVENTER-DENEKAMP.  1876. 

i  39 

1  '  • 

DEVENTER.  | 

Toren  van  de  Pro¬ 
testantsche  groote 

kerk. 

Zuidzijde  van  het  contrefort  ’ 
aan  den  westelijken  kant  van 
den  toren,  1,46  M.  van  den  lin¬ 
kerkant  van  het  contrefort, 
ongeveer  2,44  M.  boven  bega- 
nen  grond. 

Hoofdmerk 

en  twee  kleine  ronde  kruisbou-  . 
ten,  een  475  millimeters  er  bo-  | 
ven,  een  475  millimeters  er  1 
onder. 

10,185 

(Zie  traject 
ii). 

40 

DIEPENVEEN. 

Tolgaarderswoning 
bij  tol  No.  2 ;  tus- 
schen  Colmeschate 
en  Bathmen. 

Westelijke  gevel,  tusschen  de 
ramen,  0,98  M.  van  het  linker 
raam,  ongeveer  2,26  M.  boven 
beganen  grond. 

Hoofdmerk 

en  twee  kleine  ronde  kruisbou¬ 
ten,  een  475  millimeters  er  bo¬ 
ven ,  een  473  millimeters  er 
onder. 

10,034 

4i 

HOLTEN. 

Protestantsche  kerk. 

Oostelijke  gevel,  links  van 
den  ingang,  0.83  M.  links  van 
den  deurpilaster,  1,55  M.  boven 
het  plint. 

PIOOFDMERK 

en  twee  kleine  ronde  kruisbou¬ 
ten,  een  461  millimeters  er  bo¬ 
ven,  een  441  millimeters  er 
onder. 

20,937  ’ 

42 

MARKELO. 

Protestantsche  kerk. 

Noordelijke  gevel»  1,19  M. 
rechts  van  den  linker  hoekpilas- 
ter,  1,44  M.  boven  het  plint. 

Hoofdmerk 

en  twee  kleine  ronde  kruisbou¬ 
ten,  een  468  millimeters  er  bo¬ 
ven  ,  een  459  millimeters  er 
onder. 

19,446 

1 

43 

1 

!' 

GOOR. 

Toren  van  de  Pro¬ 
testantsche  kerk. 

Noordzijde ,  rechts  van  den 
ingang,  0,79  M.  van  den  rech¬ 
terhoek,  1,34  M.  boven  het 
plint. 

Hoofdmerk 

en  twee  kleine  ronde  kruisbou¬ 
ten,  een  489  millimeters  er  bo¬ 
ven  ,  een  428  millimeters  er 
onder. 

15,041 

|  44 

STAD  OELDEN. 

Protestantsche  kerk 
te  Delclen. 

Znidoostelijke  gevel ,  onder 
het  blinde  raam,  0,64  M.  links 
van  het  rechter  contrefort,  1,44 
M.  boven  het  plint. 

Hoofdmerk 

en  twee  kleine  ronde  kruisbou¬ 
ten,  een  398  millimeters  er  bo¬ 
ven,  een  477  millimeters  er 
onder. 

22,397 

45 

HENGELO. 

Protestantsche  kerk. 

Midden  onder  het  raam  rechts 
van  den  ingang,  1,64  M.  van 
den  rechter  hoekpilaster ,  2,04 
M.  boven  het  plint. 

Hoofdmerk 

cn  twee  kleine  ronde  kruisbou¬ 
ten;  een  450  millimeters  er  on¬ 
der,  een  921  millimeters  er 
onder. 

19,679 

46 

OLDENZAAL. 

Toren  van  de  Ka¬ 
tholieke  kerk. 

1 

Noordzijde ,  midden  in  de 
rechter  nis,  1,95  M.  van  den 
linker  pilaster,  7,75  M.  van 
den  rechter  pilaster,  ongeveer 
2,35  M.  boven  beganen  grond. 

Hoofdmerk  , 

met  pijpbout  en  drie  kleine 
ronde  kruisbouten;  de  pijpbout 
ligt  614  millimeters  onder  het 
hoofdmerk, de  eerste  ronde  kruis¬ 
bout  394  millimeters  boven 
het  hoofdmerk,  de  tweede  383 
millimeters  er  onder,  de  derde 
381  millimeters  onder  den  pijp 
bout. 

49,022  ') 

!  ■ 

*)  Daar  na  hei  uithoren  van  het  hoofdmerk  de  sralen  stift  niet  meer  zuiver  in  het  i»ar  van  den  bout  paste,  werden  de  pijpbout 
t-n  een  derde  kruisbout  aan  gebracht;  de  opgegeven  hoogte  geldt  voor  het  hoofdmerk. 
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Volg- 

nummer. 

- -  ] 

Hoogte  j 

i  Gemeente  en  gebouw. 

Plaats  van  het  merk. 
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'  47 

1 

1 

DENEKAMP. 

Toren  van  de  Ka¬ 
tholieke  kerk. 

Zuidzijde,  1,39  M.  van  den 
linkerhoek,  2,02  M.  boven  het 
plint. 

Hoofdmerk 

en  twee  kleine  ronde  kruishou¬ 
ten,  een  502  millimeters  er  bo¬ 
ven  ,  een  434  millimeters  er 
onder. 

27,957 

CO 

't 

DENEKAMP. 

Einclzuil  der  Necler- 
landsche  waterpas¬ 
sing,  aan  de  linker¬ 
zijde  van  den  weg 
van  Denekamp  naar 
Nordhom,  tegenover 
den  grenspaal. 

In  het  bovenvlak. 

Knopbout 

hoogste  punt  van  den  knop. 

24,898 

49 

DENEKAMP. 

Einclzuil  der  Neder- 
landsche  waterpas¬ 
sing,  aan  de  linker¬ 
zijde  van  den  weg 
van  Denekamp  naar 
Nordhom,  tegenover 
den  grenspaal. 

In  het  voorvlak. 

Knopbout 

hoogste  punt  van  den  knop. 

24,130 

5° 

1 

' 

FRENSDORFERHAAR. 

(Pruissen). 

Granietzuil  van  de 
Kónigl.  Preuss.  Lan- 
desaufnahme ,  aan 
de  rechterzijde  van 
den  weg  van  Dene¬ 
kamp  naar  Nord- 
horn ,  bij  de  brug 
aan  de  grens.  De 
pijler  draagt  tot  op¬ 
schrift:  „Königlich 
Preussisches  Nivelle- 
ment  1S56”. 

In  het  bovenvlak. 

IJZEREN  KNOPBOUT 
hoogste  punt  van  den  knopbout, 
gemerkt  5013,  beschreven  in 
Nivellements  der  trigonometri- 
schen  Abteilung  der  Lancles- 
aufnahme,  IVer  Band.  Berlin. 
1SS0.  Pag.  S9  en  150. 

24,028 

IV. 

DEVENTER— N 1  EU  WE  SCHANS.  1876. 

39 

DEVENTER. 

Toren  van  de  Pro- 
testantsche  groote 

kerk. 

Zuidzijde  van  het  contrefort 
aan  den  westelijken  kant  van 
den  toren,  1,46  M.  van  den  lin¬ 
kerkant  van  het  contrefort, 
ongeveer  2,44  M.  boven  bega- 
nen  grond. 

Hoofdmerk 

en  twee  kleine  ronde  kruisbou¬ 
ten,  een  475  millimeters  er  bo¬ 
ven,  een  475  millimeters  er 
onder. 

10,185 

(Zie  traject 
ii). 

5' 

DIEPENVEEN. 

Dijkstoel  van  Sal- 
land,  i°  Rot. 

Westelijke  gevel ,  onder  het 
linker  raam,  2,25  M.  van  den 
linkerhoek,  ongeveer  1,68  M. 
boven  beganen  grond. 

PjJPBOUT 

en  een  ijzeren  kruisbont  667 
millimeters  er  onder. 

8,253  | 

52 

OLST. 

Toren  van  de  Pio- 
testantsche  kerk. 

Zuidzijde,  5,32  M.  links  van 
den  inspringenden  hoek  der 
kerk,  ongeveer  i,So  M.  boven 
beganen  grond. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten ,  een  446 
millimeters  er  boven ,  een  464 
millimeters  er  onder. 

6,873  || 

i 

53 

WIJ  HE. 

Toren  van  de  Pro- 
testantsche  kerk. 

Westzijde,  1,55  M.  links  van 
de  deuropening,  ongeveer  2,05 

M.  boven  beganen  grond. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten ,  een  430 
millimeters  er  boven ,  een  352 
millimeters  er  onder. 

9,133 

IO 


Volg- 

nummer. 

Gemeente  en  gebouw. 

Plaats  van  het  merk. 

Omschrijving  van  het  merk. 

Hoogte 
boven  A.P. 
in  M. 

54 

< 

WIJHE. 

T  olgaarderswoning 
bij  tol  N°.  5,  nabij 
Herxen. 

Voorgevel,  0,60  M.  van  den 
linkerhoek,  onder  een  ijzeren 
bout  gemerkt  *£,  ongeveer  1,75 

M.  boven  beganen  grond. 

Pij  PB  out 

en  twee  kleine  ronde  kruisbou¬ 
ten,  een  399  millimeters  er  bo¬ 
ven  ,  een  412  millimeters  er 
onder. 

4,152 

55 

. 

ZWOLLERKERSPEL. 

Protestantsche  kerk 
te  Windesheim. 

Noordelijke  gevel ,  tusschen 
het  tweede  en  derde  raam  links 
van  den  ingang,  2,18  M.  rechts 
van  het  derde  raam  ,  1,27  M. 
boven  het  plint. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten,  een  450 
millimeters  er  boven,  een  426 
millimeters  er  onder. 

4,574 

56 

I 

ZWOLLERKERSPEL. 

Tolgaarderswoning 
bij  tol  N°.  6,  nabij 
Ittersum. 

Gevel  aan  den  weg,  tusschen 
deur  en  raam,  0,78  M.  van  den 
linkerhoek  des  gevels,  ongeveer 
i,So  M.  boven  beganen  grond. 

PlJPBOUT 

en  twee  kleine  ronde  kruisbou¬ 
ten,  een  435  millimeters  er  bo¬ 
ven,  een  455  millimeters  er 
onder. 

3,818  ! 

57 

ZWOLLE. 

Toren  van  de  Ka¬ 
tholieke  Onze  Lieve 
Vrouwe  kerk. 

Westzijde,  2,58  M.  links  van 
de  deuropening,  ongeveer  2,10 

M.  boven  beganen  grond. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten,  een  461 
millimeters  er  boven ,  een  436 
millimeters  er  onder. 

5,296 

58 

ZWOLLE. 

Sassepoort. 

Zuidwestelijke  toren ,  links 
van  den  ingang,  1,34  M.  rechts 
van  den  hoek  van  het  belen¬ 
dende  huis,  ongeveer  2,36  M. 
boven  beganen  grond. 

Pijp  bout 

en  twee  kleine  ronde  kruisbou¬ 
ten,  een  431  millimeters  er  bo¬ 
ven,  een  379  millimeters  er 
onder. 

5,021 

59 

ZWOLLE. 

Hoogere  burger¬ 
school. 

Voorgevel,  midden  in  het  pe¬ 
nant  tusschen  het  vierde  en  vijf¬ 
de  raam  rechts  van  den  ingang, 
0,81  M.  boven  den  wendelband. 

PlJPBOUT 

en  twee  kleine  ronde  kruisbou¬ 
ten,  een  456  millimeters  er  bo¬ 
ven  ,  een  470  millimeters  er 
onder. 

4,147 

|  60 

ZWOLLERKERSPEL. 

Tolgaarderswoning 
bij  tol  Nc.  7,  nabij 
de  Berkummerbrug 
bij  Berk  urn. 

Gevel  aan  den  weg,  tusschen 
deur  en  raam,  0,63  M.  van  den 
linkerhoek  des  gevels,  0,75  M. 
van  de  raamopening,  ongeveer 
1,93  M.  boven  beganen  grond. 

PlJPBOUT 

en  twee  kleine  ronde  kruisbou¬ 
ten,  een  396  millimeters  er  bo¬ 
ven  ,  een  365  millimeters  er 
onder. 

5,238 

61 

'i 

.  NIEUW  LEUZEN. 

Sluiswachters  woning 
aan  de  Lichtmis. 

Gevel  aan  den  weg,  1,08  M. 
links  van  de  tweede  raamope¬ 
ning,  1,05  M.  van  de  derde  raam- 
opening  links  van  de  deur, 
ongeveer  2,10  M.  boven  bega¬ 
nen  grond. 

PlJPEOUT 

en  twee  kleine  ronde  kruisbou¬ 
ten,  een  481  millimeters  er  bo¬ 
ven  ,  een  444  millimeters  er 
onder. 

3,913 

62 

STAPHORST. 

Toren  van  de  Pro¬ 
testantsche  kerk  te 
|  Rouveen. 

1 

Westzijde ,  links  van  den  in¬ 
gang,  0,95  M.  van  den  linker¬ 
hoek ,  1,17  M.  van  den  kant 
der  nis  waarin  de  deur  ge¬ 
plaatst  is,  ongeveer  2,00  M. 
boven  beganen  grond. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten,  een  422 
millimeters  er  boven,  een  445 
millimeters  er  onder. 

3,578 

63 

!  MEPPEL. 

|  Toren  van  de  Pro- 
|  testantsche  kerk. 

1 

Zuidzijde,  5,10  M.  van  den 
linkerhoek,  5,28  M.  van  den 
!  rechterhoek,  ongeveer  2,20  M. 

!  boven  beganen  grond. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten,  een  428 
millimeters  er  boven,  een  376 
millimeters  er  onder. 

3,917 

Volg¬ 

nummer. 


64 


65 


66 


67 


6S 


69 


70 


7" 


72 


73 


Gemeente  en  gebouw. 

Plaats  van  het  merk. 

Omschrijving  van  het  merk. 

Hoogte 
boven  A.P. 
in  M. 

MEPPEL. 

Toren  van  de  Ka¬ 
tholieke  kerk. 

Zuidoostzijde ,  links  van  den 
ingang,  in  het  contrefort,  0,52 

M.  van  den  linkerhoek,  onge¬ 
veer  1,95  M.  boven  beganen 
grond. 

Pijpbout 

■  en  twee  kleine  ronde  kruisbou¬ 
ten,  een  416  millimeters  er  bo¬ 
ven,  een  491  millimeters  er 
onder. 

3,487 

RUINERWOLD. 

Tolgaarderswoning 
bij  tol  N°.  8. 

Gevel  aan  den  weg,  tusschen 
raam  en  deur,  0,63  M.  links  van 
het  raam,  0,67  M.  rechts  van  de 
deur,  ongeveer  1,68  M.  boven 
beganen  grond. 

Pijpbout 

en  twee  kleine  ronde  kruisbou¬ 
ten,  een  315  millimeters  er  bo¬ 
ven  ,  een  341  millimeters  er 
onder. 

4,170 

RUINEN. 

Toren  van  de  Pro- 
testantsche  kerk. 

Oostzijde,  links  van  den  in¬ 
gang,  1,17  M.  van  den  linker¬ 
hoek,  1,38  M.  boven  den  sokkel. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten,  een  357 
millimeters  er  boven,  een  344 
millimeters  er  onder. 

11,681 

RUINEN. 

Tolgaarderswoning 
bij  tol  N°.  6 ,  tus- 
schen  Ruinen  en 
Eursinge. 

Gevel  aan  den  weg,  links  van 
het  linker  raam ,  0,27  M.  van 
den  hoek  van  den  muur,  0,28 

M.  links  van  het  raam,  ongeveer 
2,00  M.  boven  beganen  grond. 

Pijpbout 

en  twee  kleine  ronde  kruisbou¬ 
ten,  een  385  millimeters  er  bo¬ 
ven,  een  4T4  millimeters  er 
onder. 

10,368 

RUINEN. 

Tolgaarderswoning 
bij  tol  Nc.  5 ,  tus- 
schcn  Nuil  en  Spier. 

Gevel  aan  den  weg,  links 
van  het  linker  raam ,  0,27  M. 
van  den  hoek  van  den  muur,  0,28 

M.  links  van  het  raam,  ongeveer 
1,92  M.  boven  beganen  grond. 

Pijpbout 

en  twee  kleine  ronde  kruisbou¬ 
ten,  een  398  millimeters  er  bo¬ 
ven  ,  een  410  millimeters  er 
onder. 

16,287 

BEILEN. 

Tolgaarderswoning 
bij  tol  N°.  4,  tus- 
schen  Spier  en  Bei- 
len. 

Gevel  aan  den  weg,  links 
van  het  tweede  raam  van  de 
deur  af,  0,27  M.  van  het  raam, 
0,28  M.  rechts  van  den  hoek  van 
den  muur,  ongeveer  1,98  M. 
boven  beganen  grond. 

Pijpbout 

en  twee  kleine  ronde  kruisbou¬ 
ten,  een  407  millimeters  er  bo¬ 
ven ,  een  405  millimeters  er 
onder. 

15,126 

BEILEN. 

Toren  van  de  Pro- 
testantsche  kerk. 

Westzijde,  links  van  den  in¬ 
gang  ,  0,95  M.  van  den  linker¬ 
hoek,  0,85  M.  links  van  de  nis, 
waarin  zich  de  deur  bevindt, 
0.90  M.  boven  het  plint. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten,  een  457 
millimeters  er  boven,  een  478 
millimeters  er  onder. 

15,891 

BEILEN. 

Tolgaarderswoning 
bij  tol  N°.  3 ,  aan 
het  Oranjekanaal. 

Gevel  aan  den  weg ,  zuidoost¬ 
zijde,  0,61  M.  links  van  het  eerste 
raam,  0,62  M.  van  het  tweede 
raam  van  de  deur  af,  ongeveer 
1,98  M.  boven  beganen  grond. 

Pijpbout 

en  twee  kleine  ronde  kruisbou¬ 
ten,  een  346  millimeters  er  bo¬ 
ven  ,  een  352  millimeters  er 
onder. 

17,036 

ASSEN. 

T  olgaarders  woning 
bij  tol  N°.  i  aan  den 
weg  van  Assen  naar 
Bcilen. 

Oostelijke  gevel  aan  den  weg, 
0,58  M.  links  van  het  eerste  raam, 
0,63  M.  van  het  tweede  raam 
van  de  deur  af,  ongeveer  1,84 

M.  boven  beganen  grond. 

Pijpbout 

en  twee  kleine  ronde  kruisbou¬ 
ten,  een  344  millimeters  er  bo¬ 
ven  ,  een  359  millimeters  er 
onder. 

11,709 

ASSEN. 

Hoogere  burger¬ 

school. 

Oostelijke-  ot  voorgevel ,  in 
den  pilaster  tusschen  het  eerste 
en  tweede  raam  rechts  van  den 
ingang,  0,51  M.  van  den  rech¬ 
terkant,  0,40  M.  van  den  linker¬ 
kant  van  den  pilaster,  1,36  M. 
boven  het  plint. 

Pijpbout 

en  twee  kleine  ronde  kruisbou¬ 
ten,  een  388  millimeters  er  bo¬ 
ven  ,  een  348  millimeters  er 
onder. 

12,933 

12 


Volg- 

nummer. 

Gemeente  en  gebouw. 

Plaats  van  het  merk. 

Omschrijving  van  het  merk. 

Hoogte 
boven  A.P. 
in  M. 

74 

ASSEN. 

Raadhuis. 

Noordelijke-  of  voorgevel , 
1,37  M.  van  de  eerste  raamope¬ 
ning,  1  t33  M.  van  de  tweede 
raamopening  van  den  rechter¬ 
hoek  des  gevels,  ongeveer  2,15 

M.  boven  beganen  grond. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten ,  een  382  ; 

millimeters  er  boven ,  een  409  ! 

millimeters  er  onder. 

13,800 

75 

ROLDE. 

Tolganrderswoning 
bij  tol  N°.  i ,  nabij 
Duurse. 

Zuidelijke  gevel  aan  den  weg, 
rechts  van  het  tweede  raam 
van  de  deur  af,  0,35  M.  van 
het  raam ,  0,33  M.  van  den 
hoek  van  den  muur,  ongeveer 
t,go  M.  boven  beganen  grond. 

PlJPBOUT 

en  twee  kleine  ronde  kruisbou¬ 
ten,  een  436  millimeters  er  bo¬ 
ven,  een  460  millimeters  er 
onder. 

10,231 

76 

ROLDE. 

Toren  van  de  Pro- 
testantsche  kerk. 

Westzijde,  1,40  M.  van  den 
rechterhoek,  1,92  M.  rechts  van 
de  deur,  1,74  M.  boven  het  plint, 
ongeveer  2,30  M.  boven  bega¬ 
nen  grond. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten,  een  399 
millimeters  er  boven ,  een  383 
millimeters  er  onder. 

18,939 

1 

77 

GIETEN. 

Tolganrderswoning 
bij  tol  N“.  3 ,  aan 
heteindederkeistrant 
door  het  dorp  Gie¬ 
ten,  op  den  weg  naar 
Assen. 

Noordelijke  gevel  aan  den 
weg,  0,40  M.  links  van  he 
tweede  raam  van  de  deur  af, 
0,51  M.  rechts  van  den  hoek 
van  den  muur,  ongeveer  2,10 

M.  boven  beganen  grond. 

PlJPBOLT 

en  twee  kleine  ronde  kruisbou¬ 
ten,  een  347  millimeters  er  bo¬ 
ven  ,  een  342  millimeters  er 
onder. 

20,707 

78 

. 

1 

GIETEN. 

Toren  van  de  Pro- 
testantsche  kerk. 

Noordzijde,  2,31  M.  links 
van  den  rechterhoek,  2,40  M. 
rechts  van  het  contrefort,  on¬ 
geveer  2.00  M.  boven  beganen 
grond. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten,  een  393 
millimeters  er  boven,  een  403 
millimeters  er  onder. 

20,400 

| 

1  79 

1 

1 

GIETEN. 

Tolgaarderswoning 
bij  tol  N°.  4,  aan 
den  kunstweg  van 
Gieten  naar  de  Hilte 
nabij  Zand  voort. 

Noordelijke  gevel  aan  den 
weg ,  0,44  M.  links  van  het 
tweede  raam  van  de  deur  af, 
o,47  M.  rechts  van  den  hoek 
van  den  muur,  ongeveer  2,04 
M.  boven  beganen  grond. 

Pij  PBO  ut 

en  twee  kleine  ronde  kruishou¬ 
ten,  een  438  millimeters  er  bo¬ 
ven,  een  347  millimeters  er 
onder. 

5,667 

80 

WILDERVANK. 

Protestamsche  kerk. 

Noordoostzijde  van  het  uit¬ 
stek  van  den  oostelijken  gevel, 
rechts  van  het  monument  voor 
Wildervank ,  1 ,59  M.  rechts  van 
het  linker  contrefort,  0,85  M. 
boven  het  plint. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten,  een  556 
millimeters  er  boven,  een  325 
millimeters  er  onder. 

5,816 

81 

VEENDAM. 

Toren  van  de  Pro- 
testantsche  kerk. 

Westzijde ,  links  van  de  deur , 
1,00  M.  rechts  van  den  hoek  van 
den  muur,  1,36  M.  links  van  de 
deur,  ongeveer  1,96  M.  boven 
beganen  grond. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten,  een  419 
millimeters  er  boven,  een  410 
millimeters  er  onder. 

4,891 

8: 

MUNTENDAM. 

Tol  nabij  Meeden 
|  aan  den  driesprong 

1  bij  Zuidwcna. 

_i _  _ _ 

Oostelijke-  of  voorgevel ,  tus- 
schen  de  ramen  links  van  den 
ingang,  0,70  M.  van  het  rech¬ 
ter  raam,  o,68  M.  van  het  linker 
raam.  ongeveer  2,03  M.  boven 
beganen  grond. 

Pijp  bout 

en  twee  kleine  ronde  kruishou¬ 
ten,  een  354  millimeters  er  bo¬ 
ven,  een  372  millimeters  er 
onder. 

4,282 

*3 
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83 


'!  84 


85 


86 


8? 


88 


89 


90 


MEEDEN. 

Toren  van  de  Pro- 
testantsche  kerk. 


SCHEEMDA. 

Toren  van  de  Pro- 
testantsche  kerk  te 
Westerlee. 


WINSCHOTEN. 

Toren  van  de  Pro- 
testantsche  kerk. 

BELLINGWOLDE. 

Schutsluis  te  de 
Bult  (Buister verlaat). 


NIEUWE  SCHANS. 

Protestantschc  kerk. 


NIEUWE  SCHANS. 

Eindzuil  der  Neder- 
landsche  waterpas¬ 
sing,  aan  de  rechter¬ 
zijde  van  den  weg 
tusschen  Nieuwe 
Schans  en  Leer. 

NIEUWE  SCHANS. 

Eindzuil  der  Neder- 
lanclsche  waterpas¬ 
sing,  aan  de  rechter¬ 
zijde  van  den  weg 
tusschen  Nieuwe 
Schans  en  Leer. 

NIEUWE  SCHANS. 

Granietzuil  van  de 
Königl.  Preuss.Lan- 
desaufnahme,  aan  de 
linkerzijde  van  den 
weg  tusschen  Nieuwe 
Schansen  Leer,  naast 
de  brug  aan  de  grens 
tegenover  het  doua¬ 
nekantoor.  De  pij¬ 
ler  draagt  tot  op¬ 
schrift  :  „Königlich 
Preussisches  Nivelle- 
ment  1875”. 


Zuidzijde,  3,42  M.  rechts  van 
den  linkerhoek  van  den  muur, 
0,41  M.  boven  den  schuinen 
kant  van  het  plint. 

Noordzijde,  0,69  M.  links  van 
de  deur,  0,38  M.  links  van  den 
deurpilaster,  0,35  M.  rechts  van 
den  hoek  van  den  kerkmuur,  on¬ 
geveer  2,04  M.  boven  beganen 
grond. 

Westzijde,  0,27  M.  rechts  van 
den  linker  hoekpilaster,  i,S9  M. 
boven  het  plint,  ongeveer  2,20 
M.  bovep  beganen  grond. 

Westelijk  sluishoofd,  in  het 
midden  van  den  noordweste- 
lijken  slagstijl,  breed  o,68  M. 
0.52  M.  onder  den  bovenkant 
van  de  dekzerk. 

Zuidelijke  gevel,  0,64  M.  van 
den  rechterhoek,  0,67  M.  rechts 
van  de  raamopening,  ongeveer 
2,33  M.  boven  beganen  grond. 

Bovenvlak. 


Voorvlak. 


Bovenvlak. 


Pijp  bout 

en  twee  kleine  ronde  kruisbou¬ 
ten,  een  363  millimeters  er  bo¬ 
ven,  een  225  millimeters  er 
onder. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten,  een  434 
millimeters  er  boven ,  een  427 
millimeters  er  onder. 


Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten,  een  398 
millimeters  er  boven ,  een  406 
millimeters  er  onder. 

Pijp  bout 

en  twee  kleine  ronde  kruis  bou¬ 
ten,  een  407  millimeters  er  bo¬ 
ven ,  een  5S9  millimeters  er 
onder. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten ,  een  389 
millimeters  er  boven,  een  401 
millimeters  er  onder. 

Knopbout 

hoogste  punt  van  den  bout. 


Knopbout 

hoogste  punt  van  den  bout. 


IJZEREN’  KNOPBOUT 
hoogste  punt  van  den  bout,  ge¬ 
merkt  N°.  1856,  beschreven  in 
Nivellements  der  trigonometri¬ 
sche  n  Abteilung  der  Landesauf- 
nahme  ,  IYcr  Band.  Berlin.  1SS0. 
Pag.  91  en  150. 


3,742  i) 


4,401 


5,398 


1,423 


3,557 


3,147 


2,379 


2,774 


l)  In  1887  was  de  pqpbotit ,  vcnnocdclijk  door  cciie  herstelling  van  den  toren,  verdwenen,  de  kleine  runde  kruisbouten  waren 
echter  nog  op  hunne  plaatsen  en  kunnen  als  hoogtemerken  dienst  doen. 
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■ 

in  M. 

If 


V. 

OLDENZAAL— SALZBERG  EN.  1877. 


46 

OLDENZAAL. 

Toren  van  de  Ka¬ 
tholieke  kerk. 

Noordzijde,  midden  in  de 
rechter  nis,  1,95  M.  van  den 
linker  pilaster,  1,75  M.  van 
den  rechter  pilaster,  ongeveer 
2,35  M.  boven  beganen  grond. 

Hoofdmerk, 

met  pijpbout  en  drie  kleine  ron¬ 
de  kruisbouten;  de  pijpbout  ligt 
614  millimeters  onder  het  hoofd¬ 
merk,  de  eerste  ronde  kruis¬ 
hout  394  millimeters  boven  het 
hoofdmerk,  de  tweede  383  milli¬ 
meters  er  onder,  de  derde  381 
millimeters  onder  den  pijpbout. 

49,022  >) 

(Zie  traject 
III). 

91 

LOSSER. 

Grenspaal  gemerkt 
N.  N°.  17,  op  de 
grens  van  Nederland 
en  Pruissen ,  rechts 
van  de  spoorbaan 
van  Oldenzaal  naar 
Bentheim. 

Aan  de  zijde  van,  en  onder 
het  opschrift  op  den  paal. 

Kleine  ronde  kruishout. 

33,389 

92 

GILDEHAUS. 

(Pruissen) 
Spoorwegwachters- 
huisje  N°.  38,  op  de 
spoorbaan  van  Ol¬ 
denzaal  naar  Bent- 
heim. 

Noordoostzijde,  in  den  linker 
pilaster,  ongeveer  in  het  mid¬ 
den,  1,60  M.  boven  het  plint, 
ongeveer  1,85  M.  boven  bega¬ 
nen  grond. 

Hoofdmerk 

en  twee  kleine  ronde  kruishou¬ 
ten,  een  410  millimeters  er  bo¬ 
ven,  een  438  millimeters  er 
onder. 

33,798 

93 

GILDEHAUS. 

(Pruissen) 

Stationsgebouw  aan 
de  spoorbaan  van 
Oldenzaal  naar  Salz- 
bergen. 

Westelijke  gevel,  ongeveer 
midden  tusschen  de  ramen, 
ongeveer  1,90  M.  boven  het 
perron. 

Hoofdmerk 

en  twee  kleine  ronde  kruishou¬ 
ten,  een  489  millimeters  er  bo¬ 
ven  ,  een  453  millimeters  er 
onder. 

47,758 

94 

: 

BENTHEIM. 

(Pruissen) 

Water  station ,  reser- 
voirtoren. 

Spoorwegzijde ,  in  den  pilas¬ 
ter  links  van  het  raam,  0,14 
M.  van  den  linkerkant,  0,12  M. 
van  den  rechterkant  des  pilas¬ 
ters,  1,35  M  boven  het  plint. 

Groote  kruishout, 
met  een  kleine  vierkante  kruis¬ 
bout,  415  millimeters  er  boven, 
en  een  kleine  ronde  kruisbout 
473  millimeters  er  onder. 

55,985 

95 

l' 

BENTHEIM. 

(Pruissen) 

Magazijn tje  van  het 
waterstation  ,  rechts 
van  den  reservoir- 
toren. 

Spoorwegzijde,  rechter  ge¬ 
deelte  van  den  dorpel  der  groote 
deur. 

Kruis  in  den  dorpel; 
hoogtemerk  van  het  Kön. 
Preuss.  Geod.  lnst. 

54,616 

')  Daar  ra  hei  uitburen  van  het  hoofdmerk  de  stalen  Stift  niet  meer  zuiver  in  liet  f>ar  van  den  bout  paste,  werden  de  pijpbout 
en  een  derde  kruisbout  aangebracht;  de  opgegeven  hoogte  geldt  voor  liet  hoofdmerk. 
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96 

BENTHEIM. 

(Pruissen) 

Granietpijler  van  de 
Königl.  Preuss.  Lan- 
desaufnahme,  op  den 
weg  van  Nordhorn 
naar  Burgsteinfurt , 
300  M.  voorbij  sta¬ 
tion  Bentheim. 

Zijkant  van  de  granietzuil. 

IJZEREN  KNOP  BOUT 
hoogste  punt  van  den  knop 
des  bouts,  gemerkt  N°.  5021, 
beschreven  in  „Nivellements  der 
trigonometrischen  Abteilung  der 
Landesaufnahme.  IVer  Band. 
Berlin.  1S80.  Pag.  77.” 

58,004 

97 

■ 

SALZBERGEN. 

(Pruissen) 

Spoor  wegstations- 
gebouw. 

Linker  vleugelgebouw,  zuid¬ 
oostelijke  gevel,  midden  in  den 
linker  hoekpilaster ,  ongeveer 
i,57  M.  boven  beganen  grond. 

Hoofdmerk 

en  twee  kleine  ronde  kruishou¬ 
ten,  een  469  millimeters  er  bo¬ 
ven ,  een  457  millimeters  er 
onder. 

38,123 

98 

SALZBERGEN. 

(Pruissen) 
Spoonvegstati  ons¬ 
gebouw. 

Noordwestelijke  gevel. 

Hoogtemerk  N°.  350,  van  het 
Kön.  Preuss.  Geod.  Institut, 
bestaande  uit  een  geel  koperen 
bout  met  een  daarvoor  gestel¬ 
de  rechthoekige  gietijzeren 
plaat,  beschreven  in  „Das  Pril- 
cisions-Nivellement ,  ausgefuhrt 
vondem  Geodatischen  Institute. 
Erster  Band.  Berlin.  1876. 
Pag.  82.” 

38,008  ■) 

99 

SALZBERGEN. 

(Bruissen) 

Spoorwegstations- 

gebouw. 

Perron  aan  den  noordweste¬ 
lijke  n  gevel. 

Hoogtemerk  van  het  Kön. 
Preuss.  Geodat.  Institut,  be¬ 
staande  uit  een  kruis  onder 
het  hoogtemerk  N°.  98. 

36,406 

VI. 

AMERSFOORT-MAASTRICHT.  1877. 


21 

AMERSFOORT. 

Westzijde,  6,02  M.  van  het 

Hoofdmerk 

Groote  toren. 

rechter  contrefort,  5,19  M.  van 
het  linker  contrefort,  in  het  ba¬ 
sement,  ongeveer  i,io  M.  bo¬ 
ven  beganen  grond. 

en  twee  kleine  ronde  kruisbou¬ 
ten,  een  426  millimeters  er  bo¬ 
ven  ,  een  4S7  millimeters  er 
onder.  1 

ÏOO 

LEUSDEN. 

Westelijke  gevel,  rechts  van 

Groote  kruishout 

|  Protestanteche  kerk 

het  raam  aan  de  rechterzijde 

en  twee  püpbouten ,  een  548 

te  Leusbroek. 

van  den  ingang,  0,53  M.  van 
de  raamopening,  0,39  M.  van 
den  hoekpilaster,  1,44  M.  bo¬ 
ven  het  plint,  ongeveer  1,80 

M.  boven  beganen  grond. 

millimeters  er  boven,  een  567 
millimeters  er  onder.  j 

IOI 

WOUDENBERG. 

Westzijde,  links  van  den  in- 

Groote  krltsbout 

Toren  van  de  Pro- 

gang,  1,40  M.  van  den  linker- 

en  twee  pijpbouten ,  een  532 

testantsche  kerk. 

hoek  van  den  toren ,  ongeveer 
1,75  M.  boven  beganen  grond. 

millimeters  er  boven  ,  een  474 
millimeters  er  onder. 

4,099 

(Zie  traject 

n).  ' 


4,503 


5,400 


*)  Bij  de  waterpassing  in  1877  was  de  ijzeren  plaat  lus. 
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1  - - 

102 

SCHERPENZEEL.  1 

Toren  van  de  Pro-  | 
testantsche  kerk. 

Zuidzijde,  links  van  den  in¬ 
gang,  1,30  M.  van  den  linker¬ 
hoek  des  torens,  ongeveer  1,75 

M.  hoven  beganen  grond. 

Groote  kruisbout 
en  twee  pijpbouten ,  een  372 
millimeters  er  boven,  een  377 
millimeters  er  onder. 

8,207 

j'  103 

1 

! 

RENSWOUDE. 

Pro  testantsche  kerk. 

Midden  onder  het  raam, 
rechts  van  den  hoofdingang, 
1,50  M.  rechts  van  den  uit¬ 
bouw,  1,49  links  van  het 

contrefort,  0,65  M.  boven  de 
plintlijst. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten ,  een  492 
millimeters  er  boven,  een  515 
millimeters  er  onder. 

’ 

10,580 

104  | 

| 

1 

i: 

EDE. 

Tolgaardcrswoning 
bij  de  Klomp. 

Noordelijke  gevel,  tusschen 
raam  en  deur,  0,63  M.  rechts 
van  de  raamopening,  0,63 

M.  links  van  de  deuropening, 
ongeveer  1,80  M.  boven  bega¬ 
nen  grond. 

Groote  kruisbout 
en  twee  pijpbouten,  een  431 
millimeters  er  boven,  een  445 
millimeters  er  onder. 

9,959 

io5 

EDE. 

Toren  van  de  Pro- 
testantsche  kerk. 

Noordwestzijde ,  links  van 
den  ingang,  1,60  M.  van  den 
linkerhoek  des  torens,  onge¬ 
veer  1,90  M.  boven  beganen 
grond. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten ,  een  448 
millimeters  er  boven,  een  476 
millimeters  er  onder. 

24,142 

I06 

EDE. 

T  olgaarderswoning 
bij  de  Ginkel. 

Westelijke  gevel,  links  van 
het  linker  raam,  0,63  M.  van 
den  linkerhoek  des  gevels,  on¬ 
geveer  1,75  M.  boven  beganen 
grond. 

Groote  kruishout 
en  twee  pijpbouten ,  een  410 
millimeters  er  boven,  een  414 
millimeters  er  onder. 

25,038 

j 

IS  107 

I 

EDE. 

Tolgaarderswoning 
bij  de  Papendal. 

Zuid  westelijke  gevel ,  links 
van  het  raam,  0,50  M.  van 
den  linkerhoek  des  gevels , 
0,50  M.  links  van  het  raam¬ 
kozijn ,  ongeveer  1,75  M.  boven 
beganen  grond. 

Groote  kruishout 
en  twee  pijpbouten,  een  403 
millimeters  er  boven,  een  456 
millimeters  er  onder. 

34,407 

108 

ANRHEM. 

T olgaarderswoni  ng 
bij  Lichtenbeek. 

Voorgevel,  links  van  het 
raam,  0,49  M  rechts  van  den 
hoek  van  den  muur,  0,56  M. 
links  van  het  raam ,  ongeveer 
1,70  M.  boven  beganen  grond. 

Pij  PBO  ut. 

69,997 

109 

1 

I 

ARNHEM. 

Toren  van  de  Pro- 
testantsche  groote 
St.  Eusebius  kerk. 
(De  toren  is  gemeen¬ 
te -eigendom.) 

Westzijde,  rechts  van  den  in¬ 
gang,  0,79  M.  links  van  het 
contrefort,  0,83  M.  rechts  van 
den  hoek  van  het  muurvlak, 
1,04  M.  boven  de  sokkellijst, 
ongeveer  2,65  M.  boven  bega¬ 
nen  grond. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten,  een  278 
millimeters  er  boven,  een  490 
millimeters  er  onder. 

16,227 

IIO 

1 

1 

ARNHEM. 

Zuidelijke  toren  van 
de  Katholieke  St. 
Walburgis  kerk. 

Westzijde,  rechts  van  den  in¬ 
gang,  0,35  M.  van  de  deur- 
omlijsting,  0,35  M.  van  het 
contrefort,  ongeveer  1,82  M. 
boven  beganen  grond. 

Groote  kruisbout 
en  twee  pijpbouten ,  een  330 
millimeters  er  boven,  een  330 
millimeters  er  onder. 

14,884  ij 

*)  Dit  merk  is  in  het  voorjaar  van  1386  verloren  gegaan  en  in  September  1886  vervangen  door  Nc.  lil- 
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ARNHEM. 

Katholieke  St.  Wal- 
burgis  kerk. 

Westelijke-  of  voorgevel,  links 
van  den  ingang,  0,85  M.  van 
de  deuropening,  0,34  M.  rechts 
van  het  contrefort,  1,57  M.  boven 
den  deurdorpel. 

Groote  kruisbout 
en  twee  pijpbouten,  een  147 
millimeters  er  boven,  een  206 
millimeters  er  onder. 

13,328 

112 

•i 

ARNHEM. 

Huis  in  1877  be¬ 
woond  door  den  heer 
Verwaaijen  ,  in  18S7 
behoorende  aan  den 
heer  Henri  Robbers 
te  Arnhem,  aan  de 
Nieuwe  kraan  N°.  9, 
Sectie  P.  N°.  831. 

Voorgevel ,  links  van  de  lin¬ 
ker  deur,  o,75  M*  van  den  ^n_ 
kerhoek  van  den  gevel,  1,76 
M.  boven  het  plint. 

PlJPBOUT. 

15,548 

Ir3 

ELST. 

Logement  in  1877 
en  18S7  bewoond 
door  den  heer  Kor- 
tenhoef  te  Elden , 
Sectie  A.  N°.  217. 

Zuidelijke  gevel,  0,60  M.  links 
van  den  rechterhoek,  1,29  M. 
boven  het  portland  cementen 
plint,  ongeveer  1,78  M.  boven 
de  stoep  voor  den  oostelijken 
gevel. 

PlJPBOUT 

en  twee  kleine  ronde  kruisbou¬ 
ten,  een  395  millimeters  er  bo¬ 
ven,  een  417  millimeters  er 
onder. 

15,256 

•1  114 

| 

ELST. 

Toren  van  de  Pro- 
testantsche  kerk  te 
Elden. 

Westzijde,  links  van  den  in¬ 
gang,  0,98  M.  van  den  linker¬ 
hoek,  ongeveer  1,90  M.  boven 
beganen  grond. 

Groote  kruisbout 
en  twee  pijpbouten,  een  371 
millimeters  er  boven,  een  375 
millimeters  er  onder. 

13,219 

1 

i  1,5 

ij 

ELST. 

Toren  van  de  Pro- 
testantsche  kerk  te 
Eist. 

Zuidzijde,  in  het  midden,  5,00 

M.  van  de  wederzij dsche  pilas¬ 
ters,  1,04  M.  boven  de  sok- 
kel lijst,  ongeveer  1,90  M.  bo¬ 
ven  beganen  grond. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten ,  een  539 
millimeters  er  boven,  een  452 
millimeters  er  onder. 

13,208 

116 

| 

ELST. 

Toren  van  de  Pro- 
testantsche  kerk  te 
Lent. 

Westzijde,  in  den  pilaster  aan 
de  linkerzijde  van  den  ingang, 
o,49  M.  van  den  linkerkant,  0,38 

M.  van  den  rechterkant  van 
den  pilaster,  ongeveer  1,80  M. 
boven  beganen  grond. 

Groote  kruisbout 
en  twee  pijpbouten,  een  354 
millimeters  er  boven ,  een  41 1 
millimeters  er  onder. 

12,721  ■) 

1  ■  7 

ELST. 

Logement  in  1877  en 
1887  bewoond  door 
den  heer  Wildebeest, 
aan  het  veer  te  Lent, 
Sectie  B.  N°.  283. 

Voorgevel,  links  van  de  deur, 
0,38  M.  links  van  de  deur- 
omlijsting,  0,39  M.  rechts  van 
de  raamomlijsting ,  ongeveer 
1,69  M.  boven  beganen  grond. 

PlJPBOUT 

en  twee  kleine  ronde  kruisbou¬ 
ten,  een  394  millimeters  er  bo¬ 
ven  ,  een  378  millimeters  er 
onder. 

14,258 

> 

118 

NIJMEGEN. 

Koffie-  en  veerhuis, 
in  1S77  bewoond 
door  den  heer  Arts, 
in  18S7  behoorende 
aan  den  heer  J.  H. 
Vermeulen,  Sectie  C. 
N°.  2989. 

Voorgevel,  tusschen  de  ra¬ 
men,  0,27  M.  links  van  de 
rechter  raamomlijsting,  0,28 

M.  rechts  van  de  linker  raam¬ 
omlijsting,  ongeveer  1,85  M. 
boven  beganen  grond. 

PlJPBOUT. 

14,201  I 

! 

1 

1 

i)  Die  merk  is  ten  gevolge  van  het  aanbrengen  van  eene  klamplaag  over  de  buitenmuren  der  kerk  in  i386  unzichrbaar  geworden 
doch  in  1887  weder  blootgelegd;  van  de  groote  kruisbout  is  de  kop  a l'ges lagen ,  Je  hoogte  van  het  middelpunt  der  ronde 
openiug  is  in  dc  Jaatste  kulom  opgegeven ;  ook  de  beide  pijpbouten  kunnen  als  merken  gebruikt  worden. 
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s 


Gemeente  en  gebouw. 


Plaats  van  het  merk. 


Omschrijving  van  het  merk. 


Hoogte 
boven  A.P. 
in  M. 


9  NIJMEGEN. 

Raadhuis. 


i2o  NIJMEGEN. 

Groote  Protestantsche 
kerk. 


i2 1  HEUMEN. 

Toren  der  Katho¬ 
lieke  kerk  te  Malden. 


122  MOOKen  MIDDELAAR. 

Toren  der  Katho¬ 
lieke  kerk  te  Mook. 


123  GENNEP. 

Toren  der  Katho¬ 
lieke  kerk. 


124  BERGEN. 

Toren  der  Katho¬ 
lieke  kerk  te  Heijen. 


125  BERGEN. 

Toren  der  Katho¬ 
lieke  kerk  te  Ader¬ 
den. 

126  BERGEN. 

Kasteel  te  Well. 


127  ARCEN  en  VELDEN. 

I  Toren  der  Katho- 
I  lieke  kerk  te  Arcen. 


Voorgevel ,  rechts  van  de 
groote  poort,  0,64  M.  rechts 
van  den  pilaster  der  poort, 
o,6o  M.  links  van  den  stijl  van 
het  kleine  vierkante  raamkozijn, 
ongeveer  2,00  M.  boven  bega- 
nen  grond. 

Zuidoostelijk  muurvlak,  onder 
het  raam  tegenover  de  Kerk- 
hofpoort,  1,82  M.  van  den  lin¬ 
ker  hoekpilaster,  i,n  M.  bo¬ 
ven  het  plint. 

Westzijde,  rechts  van  den  in¬ 
gang,  0,45  M.  van  het  deurko¬ 
zijn  ,  0,41  M.  van  den  rechter 
hoekpilaster,  0,83  M.  boven 
het  plint  van  het  contrefort, 
ongeveer  1,73  M.  boven  bega- 
nen  grond. 

Zuid  westzijde  ,  links  van  den 
ingang,  0,97  M.  van  den  lin¬ 
kerhoek  des  torens,  o,88  M. 
boven  het  plint. 

Westzijde,  links  van  den  in¬ 
gang ,  0,31  M.  rechts  van  het 
contrefort,  0,29  M.  van  de 
deuromlijsting ,  1,18  M.  boven 
het  plint,  ongeveer  1,90  M. 
boven  beganen  grond. 

Westzijde,  links  van  den  in¬ 
gang  ,  0,82  M.  rechts  van  den 
hoek  van  den  muur,  0,85  M. 
links  van  de  deuromlijsting,  on¬ 
geveer  2,01  M.  boven  beganen 
grond. 

Westzijde,  links  van  den  in¬ 
gang,  1,16  M.  rechts  van  den 
hoek  van  den  muur ,  ongeveer 
i,9S  M.  boven  beganen  grond. 

Zuidoostelijke  gevel ,  rechts 
van  den  ingang,  0,49  M. 
rechts  van  den  deurstijl,  0,60 
M.  links  van  den  hoek  van  den 
muur,  1,32  M.  boven  het  boven¬ 
vlak  der  borstwering,  ongeveer 
2,o2  M.  boven  het  bruggedek. 

Westzijde,  links  van  den  in¬ 
gang,  o,93  M.  rechts  van  den 
hoek  van  den  muur ,  0,98  M. 
links  van  de  deuropening,  on¬ 
geveer  2,19  M.  boven  beganen 
grond. 


Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten ,  een  332 
millimeters  er  boven,  een  390 
millimeters  er  onder. 


Groote  kruisbout 
en  twee  pijpbouten,  een  403 
millimeters  er  boven,  een  348 
millimeters  er  onder. 


Groote  kruisbout 
en  twee  pijpbouten ,  een  400 
millimeters  er  boven,  een  290 
millimeters  er  onder. 


Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten ,  een  368 
millimeters  er  boven,  een  349 
millimeters  er  onder. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten,  een  405 
millimeters  er  boven,  een  474 
millimeters  er  onder. 


Groote  kruisbout  . 
en  twee  pijpbouten ,  een  438 
millimeters  er  boven,  een  497 
millimeters  er  onder. 


Hoofdmerk 

'en  twee  pijpbouten,  een  378 
millimeters  er  boven  ,  een  352 
millimeters  er  onder. 

Groote  kruisbout 
en  twee  pijpbouten,  een  28S 
millimeters  er  boven,  een  369 
millimeters  er  onder. 


Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten,  een  353 
millimeters  er  boven,  een  361 
millimeters  er  onder. 
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1  Volg- 
j  nummer. 

Gemeente  en  gebouw. 

Plaats  van  het  merk. 

Omschrijving  van  het  merk. 

| 

Hoogte 
boven  A.P. 
in  M. 

1  12S 

ARCEN  en  VELDEN. 

Toren  der  Katho¬ 
lieke  kerk  te  Velden. 

Westzijde,  links  van  den  in¬ 
gang,  0,56  M.  rechts  van  het 
contrefort,  0,50  M.  links  van 
den  deurstijl ,  0,63  M.  boven 
de  lijst,  r.Sg  M.  boven  het 
bovenvlak  van  de  bovenste 
trede. 

Groote  kruisbout 
en  twee  pijpbouten,  een  301 
millimeters  er  boven ,  een  308 
millimeters  er  onder. 

25,225 

129 

VENLO. 

Toren  der  Katho¬ 
lieke  St.  Martini 
kerk. 

Westzijde ,  in  den  draag- 
muur  aan  de  linkerzijde,  op  de 
trap  naar  de  gaanderij,  1,40 

M.  rechts  van  de  aantrede  van 
de  bovenste  hardsteenen  trede, 
0,94  M.  boven  de  derde  trede. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten ,  een  342 
millimeters  er  boven ,  een  367 
miUimeters  er  onder. 

21,178  ') 

130 

VENLO. 

Raadhuis. 

Oostelijkc  gevel,  rechts  van 
den  ingang,  0,73  M.  rechts 
van  de  deuromlijsting,  0,78  M. 
links  van  de  raamomlijsting , 
1,20  M.  boven  het  plint. 

Groote  kruisbout 
en  twee  pijpbouten,  een  390 
millimeters  er  boven,  een  394 
millimeters  er  onder. 

21,315=) 

13* 

! 

VENLO. 

Spoorwegstation. 

Zijde  van  het  perron,  ooste¬ 
lijke  gevel,  in  het  paneel  links 
van  de  zevende  deur  gerekend 
van  den  noordelijken  hoek,  0,59 

M.  links  van  die  deur,  1,94 

M.  boven  het  perron. 

Pijpbout. 

23,243 

132 

j 

VENLO. 

Zijde  van  het  perron ,  ooste- 

Hoogtemerk  N°.  3S3  van  het 

21,882 

Spoorwegstation. 

lijke  gevel,  in  het  midden  van 
het  tweede  onderpaneel,  gere¬ 
kend  van  den  zuidelijken  hoek, 
0,59  M.  boven  het  perron. 

Kön.  Preuss.  Geod.  Institut , 
bestaande  uit  een  geel  koperen 
bout,  met  een  daarvoor  gestel¬ 
de  rechthoekige  gietijzeren  plaat, 
beschreven  in  „Das  Pracisions- 
Nivellement,  ausgeführt  von  dem 
Geodatischen  Institute.  Erster 
Band.  Berlin.  1S76.  Pag.  87”. 

'33 

TEGELEN. 

Toren  der  Katho¬ 
lieke  kerk. 

Westzijde,  links  van  den  in¬ 
gang,  1,60  M.  rechts  van  den 
hoek  van  den  muur,  0,51  M. 
boven  het  plint  of  de  sokkel- 
lijst,  ongeveer  1,69  M.  boven 
beganen  grond. 

Groote  kruisbout 
en  twee  pijpbouten ,  een  2S1 
millimeters  er  boven,  een  294 
millimeters  er  onder. 

21,518 

'34 

BELFELD. 

Toren  der  Katho¬ 
lieke  kerk. 

Westzijde,  links  van  den  in¬ 
gang  ,  0,62  M.  rechts  van  den 
linkerhoek  van  den  muur,  0,52 

M.  links  van  de  deuromlijs¬ 
ting  ,  0,65  M.  boven  het  plint. 

Groote  kruisbout 
en  twee  pijpbouten,  een  331 
millimeters  er  boven,  een  323 
millimeters  er  onder. 

20,218 

*)  Vóór  de  restauratie  van  den  toren  in  1881 — 8e  was  de  muur,  waarin  zicii  het  merk  bevindt,  buitenmuur. 
2)  Deze  bouc  is  by  de  restauratie  van  liet  raadhuis  verwijderd. 


135 

I 

a 

BEESEL. 

Logement  te  Reu¬ 
ver, in  1877  bewoond 
door  van  der  Vel¬ 
den ,  in  1S87  eigen¬ 
dom  van  en  bewoond 
door  den  notaris  F. 
W.  Vogels,  Sectie 

E.  N°.  1186. 

Noordelijke  gevel ,  links  van 
den  ingang,  0,64  M.  van  de 
deuropening,  1,69  M.  boven  het 
gemetselde  plint. 

PlJPBOUT. 

26,714 

1 

SWALMEN. 

Toren  der  Katho¬ 
lieke  kerk. 

Westzijde ,  links  van  den  in¬ 
gang,  0,45  M.  van  de  deurom- 
lijsting ,  1,05  M.  boven  het 

plint. 

Groote  kruisbout 
en  twee  pijpbouten,  een  322 
millimeters  er  boven  ,  een  326 
millimeters  er  onder. 

| 

24,520 

i1  137 

1 

ROERMOND. 

Raadhuis. 

Voorgevel ,  in  den  pilaster 
tusschen  het  derde  en  vierde 
raam,  links  van  den  hoofdin¬ 
gang  ,  0,42  M.  van  elk  der  zij¬ 
kanten  van  den  pilaster,  1,78 

M.  boven  het  plint,  0,88  M. 
boven  den  wendelband ,  onge¬ 
veer  2,00  M.  boven  beganen 
grond. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten,  een  391 
millimeters  er  boven,  een  731 
millimeters  er  boven. 

i 

1 

27,011 

1 

138 

j 

ROERMOND. 

Noord  westzijde,  midden  on- 

Groote  kruisbout 

28,668 

Toren  der  Kathe¬ 
draal. 

der  het  blinde  raam,  5,19  M. 
van  den  linkerhoek,  5,33  M.  van 
den  rechterhoek  van  den  muur, 
0,97  M.  boven  het  plint,  ongeveer 
2,09  M.  boven  beganen  grond. 

en  twee  pijpbouten ,  een  295 
millimeters  er  boven ,  een  307 
millimeters  er  onder. 

•39 

ECHT. 

Noordelijke  zijbeuk,  noorde- 

Hoofdmerk 

32,720 

1 

Katholieke  kerk  te 

lijke  gevel,  onder  het  tweede 

en  twee  pijpbouten,  een  273 

'I 

Pey. 

raam  van  den  rechterkant , 
2,02  M.  van  het  linker  contre¬ 
fort,  2,00  M.  van  het  rechter 
contrefort,  1,04  M.  boven  het 
plint,  ongeveer  1,84  M.  boven 
beganen  grond. 

millimeters  er  boven,  een  297 
millimeters  er  onder. 

140 

SITTARD. 

Toren  der  groote 
Katholieke  kerk. 

Westzijde  ,  links  van  den  in¬ 
gang  ,  1,26  M.  rechts  van  het 
contrefort,  1,63  M.  boven  het 
plint,  ongeveer  2,27  M.  boven 
beganen  grond. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten ,  een  578 
millimeters  er  boven,  een  412 
millimeters  er  onder. 

47,485 

I4I 

1 

| 

i 

SITTARD. 

Raadhuis. 

1 

Noordwestelijke-  of  voorgevel, 
0,34  M.  links  van  den  rechter¬ 
hoek  des  gevels,  1,11  M.  boven 
het  plint,  ongeveer  1,70  M. 
boven  beganen  grond. 

Groote  kruisbout 
en  twee  pijpbouten,  een  403 
millimeters  er  boven ,  een  402 
millimeters  er  onder. 

45,919 

Gemeente  en  gebouw 


142  BEEK. 

Toren  der  Katho¬ 
lieke  kerk. 


Plaats  van  het  merk. 


Westzijde,  1,50  M.  van  den 
linkerhoek,  1,27  M.  boven  het 
plint,  ongeveer  2,07  M.  boven 
beganen  grond. 


Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten,  een  400 
millimeters  er  boven,  een  51 1 
millimeters  er  onder. 


MEERSSEN. 

Huis  bij  de  Weert- 
sche  brug  over  de 
Geul,  in  1877  en 
1887  bewoond  door 
J.  Lemmens,  Sectie 
B.  N°.  2767. 


Zuidelijke  gevel,  0,85  M.  links 
van  de  deuropening,  ongeveer 
1,25  M.  boven  beganen  grond. 


Kleine  vierkante  krltsbolt 
en  twee  kleine  ronde  kruisbou¬ 
ten,  een  357  millimeters  er  bo¬ 
ven,  een  340  millimeters  er 
onder. 


MAASTRICHT. 

Toren  der  Katho¬ 
lieke  St.  Martens 
kerk  te  Wijk. 


Oostzijde  van  het  noorde¬ 
lijke  of  rechter  contrefort,  0,75 
M.  van  den  rechterhoek,  0,75 
M.  van  den  linkerhoek  van 
het  contrefort,  t,o8  M.  boven 
het  plint,  ongeveer  1,88  M. 
boven  beganen  grond. 


Groote  kruisbout 
en  twee  pijpbouten,  een  325 
millimeters  er  boven,  een  275 
millimeters  er  onder. 


145  MAASTRICHT. 

Raadhuis. 


Westelijke-  of  voorgevel,  tus- 
schen  de  twee  linker  ramen  der 
onderverdieping,  0,96  M.  rechts 
van  de  linker  raamopening, 
0,92  M.  van  de  rechter  raam¬ 
opening,  1,94  M.  boven  den 
sokkel. 


Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten,  een  519 
millimeters  er  boven,  een  477 
millimeters  er  onder. 


MAASTRICHT. 

Toren  der  Protestant- 
sche  St.  Jan’s  kerk. 


Westzijde  ,  rechts  van  den  in¬ 
gang ,  0,31  M.  links  van  het 
contrefort ,  0,93  M.  boven  het 
plint,  ongeveer  2,15  M.  boven 
beganen  grond. 


Groote  krltsbout 
en  twee  pijpbouten,  een  349 
millimeters  er  boven ,  een  356 
millimeters  er  onder. 


MAASTRICHT. 

Brug  over  de  Maas 
voor  gewoon  verkeer. 


Eerste  pijler  van  de  west¬ 
zijde,  in  den  ronden  voor¬ 
sprong  aan  de  noordzijde,  3,15 
M.  van  den  frontmuur  aan  de 
rechterzijde,  3,18  M.  van  den 
frontmuur  aan  de  linkerzijde, 
beide  langs  de  ronding  geme¬ 
ten,  1,59  M.  boven  het  plint, 
2,49  M.  onder  den  deksteen. 


Groote  krltsbout 
en  een  kleine  vierkante  kruis¬ 
bout,  473  millimeters  er  onder. 


MAASTRICHT. 

Hoofdsluis  der  Zuid 
Willemsvaart. 


Oostelijk  buitensluishoofd, 
noordelijke  muur,  tusschen  de 
buitendeurkas  en  de  schotbalk- 
sponning,  0,97  M.  van  laatstge¬ 
noemde,  boven  de  rijkspeil¬ 
schaal,  0,74  M.  onder  den 
bovenkant  der  dekzerk. 


Groote  krltsbout 
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.  Volg-  | 
nummer. 

j 

Gemeente  en  gebouw.  | 

Plaats  van  het  merk. 

Omschrijving  van  het  merk. 

Hoogte 
boven  A.P. 
in  M. 

VII. 

AMSTERDAM-ROERMOND.  1879. 

7 

AMSTERDAM. 

M  u  iele  r  poort. 

Buitenzijde,  in  de  hardstee¬ 
nen  blokken  aan  de  linkerzijde 
van  den  ingang,  0.21  M.  van 
den  rechterhoek,  ongeveer  2,50 

M.  boven  beganen  grond. 

Hoofdmerk 

en  twee  kleine  ronde  kruisbou¬ 
ten  ,  een  488  millimeters  er 
boven ,  een  468  millimeters  er 
onder. 

4,904 

(Zie  traject  1 

I)-  1 

149 

OUDER-AMSTEL. 

Tolgaarderswoning 
bij  den  tol  onder 
Duivendrecht. 

Noordwestelijke  gevel,  in  het 
midden  van  den  rechter  pilas¬ 
ter  ,  0,38  M.  van  beide  kanten, 
1,30  M.  boven  het  plint. 

Groote  kruisbout 
en  twee  pijpbouten,  een  352 
millimeters  er  boven,  een  300 
millimeters  er  onder. 

0,685 

I 

150 

ABCOUDE-PROOSTDIJ. 

Toren  van  de  Pro- 
testantsche  kerk  te 
Abcoude. 

Westzijde,  1,05  M.  links  van 
den  pilaster  ter  linkerzijde  van 
de  deur,  1,14  M.  boven  het 
plint. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten,  een  279 
millimeters  er  boven,  een  313 
millimeters  er  onder. 

2,594 

151 

ABCOUDE- 

BAAMBRUGGE. 

Protestantsche  kerk 
te  Baambrugge. 

Voorgevel,  2,10  M.  links  van 
de  deuropening,  1,25  M.  van 
de  deuromlijsting ,  1,50  M.  bo¬ 
ven  het  plint. 

Groote  kruisbout 
en  twee  pijpbouten,  een  363 
millimeters  er  boven,  een  381 
millimeters  er  onder. 

1,938 

i 

. 

152 

LOENEN. 

Toren  van  de  Pro¬ 
testantsche  kerk. 

Noordzijde,  1,16  M.  van  den 
rechterhoek,  1,05  M.  boven 
den  sokkel. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten,  een  508 
millimeters  er  boven,  een  515 
millimeters  er  onder. 

3,494 

. 

jj  *53 

BREUKELEN-NIJRODE. 

Toren  van  de  Pro¬ 
testantsche  kerk  te 
Brcu  kelen. 

Zuidzijde ,  in  den  sokkel , 
0,78  M.  van  den  linkerhoek, 
1,60  M.  boven  het  plint. 

Groote  kruisbout 
en  twee  pijpbouten,  een  273 
millimeters  er  onder,  een  504 
millimeters  er  onder. 

2,922 

I 

t 

>54 

MAARSSEN. 

Toren  van  de  Pro¬ 
testantsche  kerk. 

Westzijde ,  rechts  van  den 
ingang,  0,67  M.  van  de  deur¬ 
omlijsting,  0,62  M.  links  van  den 
pilaster,  ongeveer  1,80  M.  bo¬ 
ven  beganen  grond. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten ,  een  332 
millimeters  er  boven,  een  329 
millimeters  er  onder. 

3,703 

I 

>55 

| 

UTRECHT. 

Domtoren. 

Oostzijde,  in  den  pilaster 
aan  den  linkerkant  van  het 

blinde  raam  aan  de  linkerzijde 
van  den  doorgang,  0,47  M. 

van  den  linkerkant,  0,45  M. 

van  den  rechterkant  des  pilas¬ 

ters,  ongeveer  1,96  M.  boven 
beganen  grond. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten,  een  395 
millimeters  er  boven ,  een  395 
millimeters  e‘r  onder. 

7,613 

ISO 

UTRECHT. 

Raadhuis. 

Voorgevel,  vooruitspringend 
gedeelte,  rechter-  of  zuidoostzij- 
de,  in  het  plint,  0,78  M.  van  den 
linkerhoek ,  0,77  M.  van  den 
rechterhoek,  0,24  M.  boven 
de  bovenste  traptrede. 

Groote  kruisbout. 

6,441 

23 


Volg- 

nummer 

Gemeente  en  gebouw. 

Plaats  van  het  merk. 

j  Omschrijving  van  het  merk. 

Hoogte 
boven  A.P. 
in  M.  i 

157 

HOUTEN. 

Toren  van  de  Pro- 
testantsche  kerk. 

Westzijde,  links  van  den  in¬ 
gang,  0,98  M.  van  de  omlijs¬ 
ting  der  deur,  0,99  M.  van  het 
contrefort,  0,56  M.  boven  het 
plint. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten,  een  557 
millimeters  er  boven ,  een  545 
millimeters  er  onder. 

[I 

6,468  l 

■  153 

SCHALKWIJK. 

Toren  van  de  Pro- 
testantsche  kerk. 

Westzijde ,  rechts  van  den 
ingang,  0,22  M.  van  de  deur- 
omlijsting,  0,21  M.  links  van  het 
contrefort,  ongeveer  1,75  M. 
boven  beganen  grond. 

Groote  KRL’ISBOüT 
en  twee  pijpbouten,  een  313 
millimeters  er  boven,  een  370 
millimeters  er  onder. 

4,555 

i  .M 

i 

s 

j 

CULENBORG. 

Raadhuis. 

Noordoostelijke  zijgevel,  links 
van  het  linker  raam,  0,27  M. 
rechts  van  den  hoekpilaster,  1,31 
M.  boven  den  ondersten  band 
van  gehouwen  steen ,  ongeveer 
2,10  M.  boven  beganen  grond. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten,  een  313 
millimeters  er  boven,  een  320 
millimeters  er  onder. 

7,683 

160 

1! 

1 

GELDERMALSEN. 

Toren  van  de  Pro- 
testantsche  l;erk. 

Zuidzijde,  1,48  M.  rechts  van 
het  linker  contrefort,  ongeveer 
1,98  M.  boven  beganen  grond. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten ,  een  391 
millimeters  er  boven ,  een  400 
millimeters  er  onder. 

7,651 

161 

WAARDENBURG. 

Westzijde,  in  den  pilaster 

Hoofdmerk 

7,655 

i 

Toren  van  de  Pro- 
tesiantsche  kerk. 

links  van  den  ingang,  0,35  M. 
van  de  beide  kamen  des  pilas¬ 
ters,  1,08  M.  boven  het  plint. 

en  twee  pijpbouten,  een  411 
millimeters  er  boven,  een  38S 
millimeters  er  onder. 

1  162 

ZALT-BOMMEL. 

Huisje  voor  de  rijks- 
peilschaal. 

Voorgevel ,  rechts  van  den 
ingang ,  0,30  M.  van  den  pilas¬ 
ter  en  van  het  deurkozijn,  on¬ 
geveer  1,41  M.  boven  beganen 
grond. 

Pl/PBOUT 

en  twee  kleine  ronde  kruisbou¬ 
ten,  een  337  millimeters  er  bo¬ 
ven  ,  een  294  millimeters  er 
onder. 

9,759 

163 

1' 

ZALT-BOMMEL. 

Toren  van  de  Pro- 
testantsche  kerk. 

Westzijde,  links  van  den  in¬ 
gang  ,  in  de  nis ,  0,30  M.  van 
den  rechterkant ,  0,30  M.  van 
den  linkerkant  en  1,09  M.  bo¬ 
ven  den  onderkant  der  nis,  on¬ 
geveer  2,28  M.  boven  beganen 
grond. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten,  een  538 
millimeters  er  boven ,  een  445 
millimeters  er  onder. 

8,138 

..  ! 

1  164 

ZALT-BOMMEL. 

Raadhuis. 

Westelijke  zijgevel,  rechts  van 
het  rechter  raam  ,  0,46  M.  van 
den  hoek  van  den  muur,  on¬ 
geveer  2,07  M.  boven  beganen 
grond. 

Groote  kruisbout 
en  twee  pijpbouten,  een  301 
millimeters  er  boven ,  een  404 
millimeters  er  onder. 

8,378 

j  165 

HEDEL. 

Protestantsche  kerk. 

Voorgevel,  tusschen  het  raam 
en  het  contrefort  links  van  den 
ingang,  0,20  M.  links  van  het 
contrefort,  0,35  M.  van  de  raam- 
ommetseling,  1,59  M.  boven 
het  plint,  ongeveer  2,00  M. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten,  een  390 
millimeters  er  boven ,  een  367 
.nilli meters  er  onder. 

7,630 

I 

boven  beganen  grond. 

1 

i66 

HEDEL 

Huisje  voor  de  rijks- 
jieilschaal  op  de  brug 
over  de  Maas. 

Voorgevel ,  0,45  M.  rechts 
van  de  deuropening,  0,55  M. 
van  den  hoek  van  den  muur, 
1,63  M.  boven  den  band  of 
de  uitmetseling. 

PlJPBOUT 

en  twee  kleine  ronde  kruisbou¬ 
ten ,  een  236  millimeters  er  bo¬ 
ven,  een  241  millimeters  er 
onder. 

8,774 

i 

I 

’sHEBTOGENBOSCH. 

Gemeente-school  te 
Orthen. 

Voorgevel,  een  weinig  onder 
het  penant  tusschen  het  eerste 
en  tweede  raam  van  den  rech¬ 
terhoek  ,  4,04  M.  van  dien 

hoek,  i,S5  M.  boven  het  plint. 

Groote  kruishout 
en  twee  pijpbouten,  een  338 
millimeters  er  boven,  een  359 
millimeters  er  onder. 

8,137  ! 

1 

! 

168 

’s  HERTQGENBQSCH. 

Raadhuis. 

Voorgevel,  boven  het  penant 
tusschen  het  tweede  en  derde 
raam  der  onderverdieping  van 
den  linkerkant,  0,48  M.  van 
beide  raamopeningen,  ongeveer 
1,29  M.  boven  beganen  grond. 

Groote  kruishout 
en  twee  pijpbouten ,  een  482 
millimeters  er  boven,  een  964 
millimeters  er  boven. 

8,500 

| 

169 

’s  HERTOGENBGSCH. 

Katholieke  St.  Jans 
kerk. 

Noordzijde,  onder  het  derde 
raam  van  den  rechterhoek , 
2,00  M.  van  het  linker  contre¬ 
fort,  2,43  M.  van  het  rechter 
contrefort,  1,16  M.  hoven  het 
plint. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten ,  een  454 
millimeters  er  boven,  een  457 
millimeters  er  onder. 

8,536 

170 

l. 

1 

VUGHT. 

Toren  van  de  Pro- 
teslantsche  kerk. 

Westzijde,  1,40  M.  links  van 
de  deuropening,  1,00  M.  rechts 
van  het  contrefort,  i,n  M.  bo¬ 
ven  het  plint. 

Groote  kruishout 
en  twee  pijpbouten ,  een  460 
millimeters  er  boven,  een  420 
millimeters  er  onder. 

7,978 

i;  171 

BOXTEL. 

Toren  der  Katho¬ 
lieke  kerk. 

Noordzijde,  3,36  M.  van  het 
rechter  contrefort,  2,18  M.  van 
het  linker  contrefort,  1,14  M. 
boven  het  plint. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten,  een  398 
millimeters  er  boven ,  een  399 
millimeters  er  onder. 

10,982  | 

172 

BEST. 

Woonhuis  van  bur¬ 
gemeester  Van  de 
Ven ,  Sectie  E.  N°. 
1887. 

Voorgevel,  i,oo.M.  links  van 
het  deurkozijn,  i,oo  M.  rechts 
van  het  raamkozijn  ,  1,63  M.  bo¬ 
ven  het  plint,  of  1,22  M.  boven 
den  onderkant  der  ramen,  onge¬ 
veer  1,98  M.  boven  beganen 
grond. 

Groote  kruishout 
en  twee  pijpbouten,  een  300 
millimeters  er  boven,  een  320 
millimeters  er  onder. 

16,586 

'73 

L 

1 

EINDHOVEN. 

Raadhuis. 

Voorgevel,  in  den  linker 
hoekpilaster,  0,38  M.  van  de 
beide  kanten  des  pilasters,  1,13 
M.  boven  den  sokkel. 

Groote  kruishout 
en  twee  pijpbouten,  een  342 
millimeters  er  boven,  een  352 
millimeters  er  onder. 

19,991 

'74 

1  . 

L__ 

EINDHOVEN. 

Rechter  toren  der 
Katholieke  St.Catha- 
rijne  kerk. 

Voorgevel,  in  het  eerste  con¬ 
trefort  van  den  rechterkant,  0,84 
M.  van  den  rechterhoek  ,  0,89 
M.  van  den  linkerhoek,  1.12 
M.  boven  het  plint. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten,  een  518 
millimeters  er  boven,  een  528 
millimeters  er  onder. 

19,847 

-5 


Volg- 

nummer. 
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175 

GELDROP. 

Voorgevel,  links  van  den  in- 

Groote  kruiseout 

!  21,303 

Raadhuis. 

gang,  0,37  M.  van  den  hoek 

en  twee  pijpbouten,  een  345 

van  den  voorsprong,  0,37  M. 

millimeters  er  boven  ,  een  353 

van  het  deurkozijn,  1,54  M. 

millimeters  er  onder. 

boven  het  plint. 

j 

■  I76 

HEEZE. 

Westzijde,  0,57  M.  links  van 

Hoofdmerk 

24,759 

Toren  der  Katho- 

de  deuropening,  0,57  M.  van 

en  twee  pijpbouten,  een  370 

lieke  kerk. 

den  kant  des  pilasters,  1,44 

millimeters  er  boven  ,  een  398 

M.  boven  het  plint. 

millimeters  er  onder. 

*77 

LEENDE. 

Koorzijde,  tegenover  het  poor- 

Groote  kruishout 

29,381 

1! 

Katholieke  kerk. 

tje  in  den  omhei ningsmuur,  in 

en  twee  pijpbouten,  een  3S4 

het  contrefort  links  van  het  mid- 

millimeters  er  boven,  een  152 

delveld,  0,43  M.  van  den  rech- 

millimeters  er  onder. 

terkant,  0,42  M.  van  den  1  in- 

kerkant  van  het  contrefort,  0,71 

Ij 

M.  boven  het  plint. 

178 

MAARHEEZE. 

Westzijde,  links  van  den  in- 

Hoofdmerk 

31,418  | 

4'oren  der  Katho- 

gang,  in  het  plint,  1,07  M.  rechts 

en  twee  pijpbouten,  een  274 

lieke  kerk. 

van  den  linkerhoek  van  den 

millimeters  er  boven  ,  een  258 

muur,  1,07  M.  van  de  deurope- 

millimeters  er  onder. 

ning,  0,38  M.  onder  den  boven- 

kant  van  het  plint,  ongeveer 

1,40  M.  boven  begane n  grond. 

Ï79 

WEERT. 

Westzijde,  links  van  den  in- 

Hoofdmerk 

36,778 

Toren  der  Katho- 

gang,  0,40  M.  rechts  van  het 

en  twee  pijpbouten,  een  465 

lieke  kerk. 

contrefort,  0,75  M.  van  de 

millimeters  er  boven,  een  479 

; 

dcuromlijsting,  o,So  M.  boven 

millimeters  er  onder. 

het  sokkellijstje. 

1 

i 

180 

BAEXEM. 

Noordzijde,  1,24  M.  van  den 

Hoofdmerk 

32,633  | 

Toren  der  Katho- 

rechterhoek  van  den  muur,  on- 

en  twee  pijpbouten,  een  392 

f 

lieke  kerk. 

geveer  1,75  M.  boven  beganen 

millimeters  er  boven,  een  413 

grond. 

millimeters  er  onder. 

1 

*37 

ROERMOND. 

Voorgevel ,  in  den  pilaster 

Hoofdmerk 

27,011  1 

Raadhuis. 

tusschen  het  derde  en  vierde 

en  twee  pijpbouten,  een  391 

(Zie  traject  1 

raam  links  van  den  hoofdin- 

millimeters  er  boven,  een  731 

VI).  1! 

gang,  0,42  M.  van  elk  der  zij- 

millimeters  er  onder. 

kanten  van  den  pilaster,  1,78 

M.  boven  het  plint,  o,SS  M.  bo- 

1 

ven  den  wcndelband,  ongeveer 

1 

2,00  M.  boven  beganen  grond. 

t! 

var. 

CULENBORG— GORINCHEM.  1879. 
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CULENBORG. 

Noordoostelijke  zijgevel,  links 

Hoofdmerk 

7,683  1 

Raadhuis. 

van  het  linker  raam,  0,27  M. 

en  twee  pijpbouten,  een  313 

(Zie  traject 

rechts  van  den  hoekpilaster,  1,3 1 

millimeters  er  boven,  een  320 

Vil). 

M.  boven  den  ondersten  band 

millimeters  er  onder. 

van  gehouwen  steen,  ongeveer 

2,10  AI.  boven  beganen  grond. 

1— 

—  - - , - 

- 

4 
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Volg-  | 
nummer. 

Gemeente  en  gebouw.  1 

1 

Plaats  van  het  merk. 

Omschrijving  van  het  merk. 

Hoogte 
boven  A.P. 
in  M. 

iSi 

i: 

1 

i; 

EVERDINGEN. 

Bomvrije  toren  van 
het  fort. 

| 

1 

1 

Zuid  westzijde,  tegenover  den 
ingang  van  het  fort,  tusschen 
het  tweede  en  derde  schietgat  ■ 
(in  de  onderste  rij)  van  den 
rechterkant,  1,28  M.  van  het 
tweede  schietgat  (dat  juist  ligt 
in  het  verlengde  van  den  weste¬ 
lijken  frontmuur  der  contre- 
escarpe-galerij),  0,78  M.  boven 
den  onderkant  der  schietgaten, 
ongeveer  2,16  M.  boven  bega- 
nen  grond. 

Groote  kruisbout 
en  twee  pijpbouten,  een  32S 
millimeters  er  boven ,  een  330 
millimeters  er  onder. 

5,929 

1S2 

ü 

SCHOONREWOERD. 

Toren  van  de  Pro- 
testantsche  kerk. 

Noordzijde,  r,46  M.  van  den 
rechterhoek ,  0,96  M.  van  het 
gebouwtje  aan  de  linkerzijde , 
ongeveer  1,85  M.  boven  het 
toegangspad  naar  dat  gebouw¬ 
tje.  in  de  voeg  tusschen  de  230 
en  24e  laag  metselwerk  boven 
den  dorpel  van  den  toren¬ 
ingang. 

Hoofdmerk. 

en  twee  pijpbouten,  een  393 
millimeters  er  boven ,  een  409 
millimeters  er  onder. 

5,013 

*0 

00 

LEERDAM. 

Dordtsche  lniis ,  aan 
den  Diefdijk. 

Voorgevel,  tusschen  de  deur 
en  het  raam  aan  de  linkerzijde, 
0,39  M.  links  van  den  pilaster 
aan  de  linkerzijde  van  de  deur, 
1,90  M.  boven  het  plint. 

Groote  kruisbout 
en  twee  pijpbouten,  een  267 
millimeters  er  boven,  een  272 
millimeters  er  onder. 

8,122 

;| 

184 

1 

V 

LEERDAM. 

Toren  van  de  Pro- 
i  testantsche  kerk. 

Zuidelijk  zijvlak  van  het  zui¬ 
delijke  contrefort,  0,86  M.  van 
den  toren,  ongeveer  2,05  M. 
boven  beganen  grond. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten ,  een  356 
millimeters  er  boven,  een  331 
millimeters  er  onder. 

4,926 

J  >85 

|  KEDICHEM. 

Toren  van  de  Pro- 
testantsche  kerk. 

1 

Zuidzijde ,  0,50  M.  van  den 
linkerhoek ,  0,46  M.  van  het 
rechter  contrefort ,  ongeveer 
5,32  M.  boven  beganen  grond. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten,  een  325 
millimeters  er  boven,  een  320 
millimeters  er  onder. 

7,791 

,  186 

| 

: 

ARKEL. 

Protestantsche  kerk. 

i 

Noordcostelijk  muurvlak , 

o,97  M.  links  van  het  raam , 
0,96  M.  rechts  van  den  pilaster, 
1,15  M.  boven  het  sokkellijstje. 

Groote  kruisbout 
en  twee  pijpbouten ,  een  524 
millimeters  er  boven,  een  536 
millimeters  er  onder. 

8,051 

187 

GORINCHEM. 

Raadhuis.  • 

Voorgevel,  in  den  rechter 
vleugel,  0,83  M.  rechts  van  het 
voorspringende  gedeelte  van 
den  gevel,  0,83  M.  links  van  het 
raamkozijn,  1.73  M.  boven 
het  plint. 

Groote  kruisbout 
en  twee  pijpbouten,  een  257 
millimeters  er  boven  ,  een  247 
millimeters  er  onder. 

4,495 

00 

CO 

GORINCHEM. 

Toren  van  de  Pro- 
lestantsche  kerk. 

1 

Westzijde,  rechts  van  den 

I  ingang ,  0,93  M.  links  van  het 

1  contrefort,  1.34  M.  boven  de 
|  tweede  traptrede. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten,  een  354 
millimeters  er  boven ,  een  306 
millimeters  er  onder. 

3,744 

'  Volg- 
nummer. 

Gemeente  en  gebouw. 

Plaats  van  het  merk. 

Omschrijving  van  het  merk. 

Hoogte 
boven  A.P. 
in  M. 

>95 

PAPENDRECHT. 

Pastorie  van  de  Pro- 
testamsche  kerk.  ‘ 

Voorgevel,  tusschen  de  beide  1 
ramen  rechts  van  de  deur,  0.52 

M.  van  het  linker  raamkozijn, 
0,55  M.  van  het  rechter  raam¬ 
kozijn,  2,SS  M.  boven  de 
stoep. 

CiROOTK  KRUISBOUT 

en  twee  pijpbouten,  een  191 
millimeters  er  boven  ,  een  208 
millimeters  er  onder. 

5,620 

196 

ll 

! 

PAPENDRECHT. 

Woning  bij  het 

stoomgemaal  van  den 
polder  Papendrecht. 

Rechts  van  den  ingang,  in 
den  hoekpilaster ,  0,17  M.  van 
den  hoek  van  den  muur,  0,50 

M.  van  de  deuropening,  o,  10 

M.  boven  den  bovenkant  van 
het  kalf  van  de  deur,  ongeveer 
2,27  M.  boven  beganen  grond. 

PijrBoirr. 

6,001 

197 

1 

1 

ZWIiNDRECHT. 

Protestantsche  kerk. 

Zuidzijde,  beneden  en  links 
van  het  tweede  raam  van  den 
linkerkant,  1,73  M.  links  van 
het  tegen  de  kerk  staande  ge¬ 
bouwtje,  r,77  M.  rechts  van 
het  contrefort,  0,82  M.  boven 
het  plint,  ongeveer  1,78  M. 
boven  beganen  grond. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten,  een  307 
millimeters  er  boven,  een  301 
millimeters  er  onder. 

2,136 

1 

!i 

198 

1 

DORDRECHT. 

Raadhuis. 

.Voorgevel,  in  de  borstwe¬ 
ring,  onder  het  penant  tusschen 
de  ramen  links  van  den  in¬ 
gang,  4,08  M.  rechts  van  het 
basement  van  den  linker  hoek¬ 
pilaster,  1,2  ï  M.  boven  het 
plint. 

GROOTE  KRUISBOUT 
en  twee  pijpbouten,  een  341 
millimeters  er  boven,  een  334 
millimeters  er  onder. 

5,145 

•99 

DORDRECHT. 

Protestantsche  kerk. 

j 

1 

Tusschen  de  oostelijke  en 
zuidoostelijke  kapel  tegen  het 
koor  der  kerk ,  0,23  M.  links 
van  het  tweede  contrefort  aan 
de  linkerzijde  van  den  ingang 
in  den  ncordoostelijken  muur, 
0,27  M.  rechts  van  den  hoek 
van  den  muur  ter  linkerzijde 
van  genoemd  contrefort,  1,16 
M.  boven  het  plint. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten ,  een  209 
millimeters  er  boven ,  een  200 
millimeters  er  onder. 

4,778 

200 

DUBBELDAM. 

Heerenhuis  op  de 
buitenplaats  Amstel- 
wijk. 

! 

Voorgevel,  voorspringend  ge¬ 
deelte  ,  links  van  het  linker 
raam,  0,45  M.  van  den  linker¬ 
hoek  van  den  muur,  r,i6  M. 
hoven  het  plint. 

G ROOIE  KRUISBOUT 
en  twee  pijpbouten,  een  293 
millimeters  er  boven ,  een  390 
millimeters  er  onder. 

1,877  ') 

f  201 

1  DUBBELDAM. 

1  Gemeente-schoo! 

Westelijke-  of  voorgevel,  tus¬ 
schen  het  eerste  en  tweede  raam 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten,  een  325 

2,105 

t 

t 

j  N.a. 

1 

links  van  de  deur,  0,33  M. 
van  beide  raamopeningen,  1,05 
M.  boven  het  plint. 

millimeters  er  boven,  een  41 1 
millimeters  er  onder. 

'  *)  D'S-'T  liet  al  breken  van  het  hccrcnlmis  is  het  merk  verdwenen. 

29 


Volg¬ 

nummer 

j  Gemeente  en  gebouw. 

| 

Plaats  van  het  merk. 

Omschrijving  van  het  merk. 

1  Hoogte 
|  boven  A.P.  J 
t  in  AI.  | 

202 

1  ' 

!  DUBBELDAM. 

Huisje  voor  de  rijks¬ 
peilschaal  te  Willems¬ 
dorp. 

1  Oostelijke  zijgevel,  0,47’  M. 

rechts  van  de  raamopening , 

1  0,32  M.  van  den  hoekpilaster, 

1,34  M.  boven  het  plint. 

Pij  PBO  ut 

en  twee  kleine  ronde  kruisbou¬ 
ten,  een  355  millimeters  er  bo¬ 
ven  ,  een  428  millimeters  er 
onder. 

1 

5,096 

1  203 

DUBBELDAM. 

Veerhuis  Waterloo 

1  te  Willemsdorp. 

1 

Zuidoostelïjke-  of  voorgevel, 

J  tussehen  het  eerste  en  tweede 
j  raam  rechts  van  .  den  hoofdin¬ 
gang,  0,53  M.  van  de  rechter 

1  raamopening,  0,56  M.  van  de 
linker  raamopening,  0,86  M. 
boven  den  steen  met  inschrift: 
M.  P.  de  K.  CEzn.  18-^76. 

.  Groote  kruishout. 

5,232 

i  j 

. 

1  i 

1  i 

1 

1 

204 

DUBBELDAM. 

Spoorwegbrug  bij 

Willemsdorp,  over 
het  Hollandsch  Diep. 

1  Noordelijke  gevel  van  het 

westelijke  huisje  aan  de  noord¬ 
zijde  der  brug,  1,51  M.  van 
den  linkerhoek  des  gevels,  r,o6 

M.  boven  de  omlijsting  ter 
hoogte  van  het  bruggedek. 

Groote  kruisbout. 

•  i 

7,633 

205 

OUBBELDAM. 

Spoorwegbrug  bij 

Willemsdorp ,  over 
het  Hollandsch  Diep. 

Noordelijke  gevel  van  het 
oostelijke  huisje  aan  de  noord¬ 
zijde  der  brug,  1,50  M.  van 
den  rechterhoek  des  gevels , 
1,03  M.  boven  de  omlijsting 
ter  hoogte  van  het  bruggedek. 

PlJPBOUT. 

7,612 

ï 

Ij  206 

HOOGE  en  LAGE 
ZWALUWE. 

Spoorwegbrug  bij 

Moerdijk,  over  het 
Hollandsch  Diep. 

Zuidelijke  gevel  van  het  wes¬ 
telijke  huisje  aan  de  zuidzijde 
der  brug,  1,51  M.  van  den 
rechterhoek  des  gevels,  1,07  M. 
boven  de  omlijsting  ter  hoogte 
van  het  bruggedek. 

Groote  kruisbout. 

7,654 

207 

HOOGE  en  LAGE 
ZWALUWE. 

S  poorwegbrug  bij 

Moerdijk .  over  het 
Hollandsch  Diep. 

Zuidelijke  gevel  van  het 
oostelijke  huisje  aan  de  zuid¬ 
zijde  der  brug,  1,50  M.  van 
den  linkerhoek  des  gevels,  1,04 

M.  boven  de  omlijsting  ter  hoog¬ 
te  van  het  bruggedek. 

Pij  pbout. 

7,632 

2oS 

HOOGE  en  LAGE 
ZWALUWE. 

Woning  van  den 
rijkshavenmeester  te 
Moerdijk,  Sectie  A. 
N’.  Si  8. 

Noordwestelijke-  of  voorge¬ 
vel,  tussehen  de  ramen  links 
van  de  deur,  0,33  M.  van  het 
linker  raam,  i,86  M.  boven 
het  plint. 

PlJPBOUT 

en  twee  kleine  ronde  kruishou¬ 
ten,  een  341  millimeters  er  bo-  [ 
ven,  een  34S  millimeters  er  1 
onder. 

! 

4,211 

209 

! 

1 

KLUNDERT. 

Protestantsche  kerk 
te  Moerdijk. 

1 

Noordelijke-  of  voorgevel, 
rechts  van  den  hoofdingang, 
0,30  M.  van  de  raamopening, 
ongeveer  2,21  M.  boven  bega- 
nen  grond. 

Hoofdmkrk 

en  twee  pijpbouten ,  een  2S5 
millimeters  er  boven  ,  een  394 
millimeters  er  onder. 

1 

2,719 

_ j 

Plaats  van  het  merk. 


Omschrijving  van  het  merk. 


Ig- 

imer. 


Gemeente  en  gebouw. 


2io  !  ZEVENBERGEN. 

I  Gewezen  openbare 

I  school  te  Zevenberg- 

sche  Hoek. 


ï 


Voorgevel,  tusschen  het  eerste 
en  tweede  raam  rechts  van  de 
linker  deur,  0,98  M.  links  van 
het  tweede  raam,  ongeveer  1,89 
M.  boven  beganen  grond. 


Groote  kruisbout 
en  twee  pijpbouten ,  een  323 
millimeters  er  boven,  een  35S 
millimeters  er  onder. 


Hoogte 
beven  A.P. 
in  M. 


3,601 


21 1 

TERHEUDEN.  1 

Protestantsche  kerk. 

Voorgevel ,  rechts  van  den 
ingang ,  0,73  M.  van  de  deur- 
omlijsting,  ongeveer  2,14  M. 
boven  beganen  grond. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten,  een  302 
millimeters  er  boven,  een  331 
millimeters  er  onder. 

4,282 

212 

BREDA. 

Raadhuis. 

Voorgevel ,  tusschen  de  ra¬ 
men  links  van  den  ingang,  0,50 

M.  rechts  van  de  eerste  raam¬ 
opening,  0,51  M.  van  de  tweede 
raamopening,  i,oó  M.  boven 
de  sokkel  lijst. 

Groote  kruisbout 
en  twee  pijpbouten,  een  321 
millimeters  er  boven ,  een  394 
millimeters  er  onder. 

7,122 

213 

BREDA. 

Toren  van  de  Pro¬ 
testantsche  kerk. 

Contrefort,  links  van  den  in¬ 
gang,  vlak  gedeelte,  0,85  M.  van 
den  linkerhoek  van  het  vlak, 
1,03  M.  boven  de  sokkellijst. 

Hoofdmerk 

en  een  pijpbout  435  millime¬ 
ters  er  onder. 

6,341 

214 

PRINSENHAGE. 

Toren  der  Katho¬ 
lieke  kerk. 

Voorzijde,  in  het  contrefort 
links  van  den  ingang,  0,62  M. 
van  den  rechterhoek,  0,64  M. 
van  den  linkerhoek  van  het 
contrefort,  1.44  M.  boven  het 
plint. 

Groote  kruisbout 
en  twee  pijpbouten,  een  298 
millimeters  er  boven ,  een  393 
millimeters  er  onder. 

7,621 

=15 

ETTEN  en  LEUR. 

Toren  van  de  Pro¬ 
testantsche  kerk  te 
Etten. 

Zuidelijke  zijgevel,  tusschen 
het  oostelijke  contrefort  en  het 
trappentorentje,  1,63  M.  van 
het  contrefort,  1,78  M.  van  het 
trappentorentje,  ongeveer  1,80 
M.  boven  beganen  grond. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten ,  een  33S 
millimeters  er  boven,  een  359 
millimeters  er  onder. 

11,662 

1 

2i6 

HOEVEN  en 

St.  MARTENSPOLDER. 

Herberg,  in  1880  be¬ 
woond  door  W.  Sepp, 
slaande  aan  het  kruis- 
1  punt  der  wegen  van 
Oudenbcsch  naar 

Rucphen ,  en  van 
Rosendaal  naar  Et¬ 
ten  ,  Sectie  F.  N‘. 

!  548. 

Voorgevel,  onder  het  middel¬ 
raam  van  den  stal;  de  loodlijn 
door  het  merk  is  0,58  M.  van 
den  linkerkant  der  raamope¬ 
ning  en  0,56  M.  van  den  rech¬ 
terkant  der  raamopening  ver¬ 
wijderd,  het  merk  ligt  onge¬ 
veer  r ,6 i  M.  boven  beganen 
grond. 

Groote  kruisbout 
en  twee  pijpbouten,  een  329 
millimeters  er  boven ,  een  446 
millimeters  er  onder. 

10,986 

217 

I 

'  ROSENDAAL  en 
NISPEN. 

Katholieke  kerk  te 
Rosendaal. 

Voorgevel,  rechts  van  den 
hoofdingang,  2,17  M.  van  den 
rechterhoek,  1,05  M.  boven  het 
!  plint,  ongeveer  2,25  M.  boven 
beganen  grond. 

Hoofdmerk 

en  een  pijpbout  410  millime¬ 
ters  er  onder. 

6,517 

3i 


|  Volg- 
1  nummer. 

Gemeente  en  gebouw. 

Plaats  van  het  merk. 

.  Omschrijving  van  het  merk. 

Hoogte 
boven  A.P.  I 
in  M.  | 

:  «» 

1 

ROSEMDAAL  en 
NISPEN. 

Raadhuis  te  Rosen- 
daal. 

Noordelijke  zijgevel,  tusschen 
het  raam  en  de  linker  deur,  1,42 
M.  links  van  de  raamopening, 
o,S9  M.  van  de  deuropening, 
0,54  M.  boven  het  plint,  onge¬ 
veer  1,54  M.  boven  beganen 
grond. 

1 

PlJPBOUT. 

5,670 

|  »9 

WOUW. 

Toren  der  Katho¬ 
lieke  kerk. 

Rechts  van  den  ingang,  1,35 
M.  links  van  het  rechter  con¬ 
trefort,  1,75  M.  boven  het 
plint. 

Groote  kruisbout 
en  twee  pijpbouten,  een  300 
millimeters  er  boven ,  een  392 
millimeters  er  onder. 

9,415 

|  220 

t 

i 

1 

1 

, 

BERGEN  OP  ZOOM. 

Raadhuis. 

Voorgevel,  juist  midden  onder 
het  penant,  breed  0,58  M.,  tus- 
schen  het  eerste  en  tweede 
raam  rechts  van  den  ingang, 
0,56  M.  beneden  de  raamope¬ 
ningen,  ongeveer  1,93  M.  bo¬ 
ven  beganen  grond. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten,  een  322 
millimeters  er  boven,  een  338 
millimeters  er  onder. 

10,376 

' 

!  • 

22  1 

I 

BERGEN  OP  ZOOM. 

Toren  van  de  Pro- 
testantsche  kerk. 

Links  van  den  ingang,  waar 
de  lijst  0 vergaat  in  den  vlak¬ 
ken  muur,  0,1  r  M.  rechts  van 
den  heek  van  den  muur,  0,59 

M.  links  van  de  deuropening, 
0,96  M.  boven  het  basement, 
ongeveer  1,81  M.  boven  be¬ 
ganen  grond. 

Groote  kruisbout 
en  twee  pijpbouten,  een  365 
millimeters  er  boven ,  een  433 
millimeters  er  onder. 

■ 

• 

11,526 

- 

”* 

WOENSDRECHT. 

Toren  op  liet  kerk¬ 
hof. 

Zuidzijde,  1,23  M.  rechts  van 
het  linker  contrefort,  1,05  M. 
van  het  rechter  contrefort, 
1,22  M.  boven  de  voeg  ter 
hoogte  van  het  basement  van 
het  linker  contrefort. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten,  een  517 
millimeters  er  boven,  een  403 
millimeters  er  onder. 

1 

13,557 

223 

RILLAND-BATH. 

Protestantsche  kerk 
te  Bath. 

Voorgevel,  rechts  van  den 
ingang,  o,S4  M.  links  van  den 
hoek  van  den  muur,  1,60  M. 
boven  het  plint. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten,  een  327 
millimeters  er  boven,  een  39S 
millimeters  er  onder. 

1 

3,989 

224 

RILLAND  BATH. 

Douanenhuisje  te 
Bath. 

Oosteliike  zijgevel,  boven  het 
penant  tusschen  de  kelder¬ 
ramen;  de  loodlijn  door  het 
merk  is  1,04  M.  van  het  rech¬ 
ter  raamkozijn  en  1,20  M.  van 
het  linker  raamkozijn  verwij¬ 
derd,  het  merk  is  0,31  M.  bo¬ 
ven  den  bovenkant  dier  kozij¬ 
nen  geplaatst. 

Groote  kruisbout 
en  twee  pijpbouten,  een  329 
millimeters  er  boven,  een  421 
millimeters  er  onder. 

I 

5,247 

32 


1 

Volg-  | 

i 

Hoogte 

Gemeente  en  gebomv. 

Plaats  van  het  merk. 

Omschrijving  van  het  merk. 

boven  A.P. 

nummer. 

I 

in  M. 

i'  225 

RILLAND-BATH. 

Voorgevel,  rechts  van  het  | 

Groote  kruishout 

3,691 

School  te  Rilland. 

rechter  raam,  0,43  M.  rechts  1 

en  twee  pijpbouten,  een  204  } 

t 

van  de  raamomlijsting,  0,32  M.  1 
links  van  den  pilaster,  1,46  M.  | 

millimeters  er  boven,  een  355  j 
millimeters  er  onder. 

[ 

boven  het  plint. 

f  ( 

i  226 

KRABBENDIJKE. 

Zuidelijke  zijgevel ,  o, 68  M. 

Groote  kruishout 

3,784 

Protestantsche  kerk. 

links  van  den  rechterhoek,  1,44 

en  twee  pijpbouten,  een  293 

1 

M.  rechts  van  het  rechter  raam, 

millimeters  er  boven,  een  354 

•  j 

ongeveer  1,94  M.  boven  bega- 

millimeters  er  onder. 

I  1 

nen  grond. 

227 

KRUININGEN. 

Rechts  van  den  ingang,  0,66 

Hoofdmerk 

4,140 

Toren  van  de  Pro- 

M.  rechts  van  de  deuromlijs- 

en  twee  pijpbouten,  een  347 

testantsche  kerk. 

ting ,  0,99  M.  boven  het  plint. 

millimeters  er  boven ,  een  456 
millimeters  er  onder. 

1 

j 

228 

KRUININGEN. 

Binnensluishoofd ,  oostelijke 

Groote  kruishout 

2,115 

Groote  schutsluis  te 

deurkas  der  ebdeuren,  1,59  M. 

en  twee  pijpbouten,  een  307 

:i 

Hanswert. 

van  den  noordelijken  hoek , 

millimeters  er  boven ,  een  433 

8 

0,66  M.  onder  den  bovenkant 
der  dekzerk. 

millimeters  er  onder. 

s 

229 

SCHORE. 

Oostelijk  landhoofd ,  zuide- 

Groote  kruishout 

3,502 

Draaibrug  over  het 

lijke  vleugel ,  1,33  M.  rechts 

en  twee  pijpbouten,  een  203 

1 

kanaal  van  Zuid- 

van  het  eerste  hardsteenen  kus- 

millimeters  er  boven ,  een  353 

: 

Be  vel  and. 

senblok,  van  den  rechterkant,  in 
het  landhoofd,  1,25  M.  onder 

millimeters  er  onder. 

den  bovenkant  der  dekzerk. 

230 

SCHORE. 

Zuidelijke  zijgevel,  links  van 

Groote  kruishout 

3,985 

Toren  van  de  Pro- 

den  ingang,  0,88  M.  van  den 

en  een  pijpbout,  2S7  millime- 

! 

i  testantsche  kerk. 

linkerhoek  van  den  muur,  0,79 
M.  links  van  den  tegen  den 
toren  staanden  muur,  ongeveer 
2,22  M.  boven  beganen  grond. 

1 

ters  er  boven. 

1 

1 

|| 

231 

SCHORE. 

Oostelijke  zijgevel,  3,18  M. 

Pijpbout. 

3,302 

\\  oning,  in  1 880  be- 

van  den  linkerhoek  des  gevels, 

woond  door  W.  van 

1  ongeveer  1,97  M.  boven  bega- 

I  Rijn,  Sectie  D.  N°. 
1003. 

nen  grond. 

i 

232 

KAPPELLE. 

Rechts  van  den  ingang,  0,80 

Hoofdmerk 

4,167 

Toren  van  de  Pro- 

M.  van  de  deuromlijsting,  0,86 

en  twee  pijpbouten,  een  305 

testantsche  kerk. 

i 

I 

\  M.  links  van  het  contrefort , 
x,59  boven  het  plint. 

millimeters  er  boven,  een  375 
millimeters  er  onder. 

233 

KLOETINGE. 

Zuidelijke  zijgevel ,  3,19  M. 

Groote  kruishout 

5,364 

1  oren  van  de  Pro- 

rechts  van  het  linker  contre- 

en  twee  pijpbouten,  een  530 

testantsche  kerk. 

fort,  2,60  M.  van  het  rechter 
contrefort,  1,02  M.  boven  het 

millimeter?  er  boven ,  een  488 
millimeters  er  onder. 

i  plint. 

1 

33 


Gemeente  en  gebouw. 


Plaats  van  het  merk. 


Omschrijving  van  het  merk. 


Hoogte 
boven  A.P. 
in  M. 


234  GOES. 

Raadhuis. 


’s  HEER 

ARENDSKERKE. 

Toren  van  de  Pro- 
testantsche  kerk. 


Voorgevel,  links  van  den  in¬ 
gang  ,  0,85  M.  rechts  van  den 
hoek  van  het  oude  gedeelte  des 
gevels,  1,58  M.  boven  het  plint. 


Noordzijde,  tusschen  de  con- 
t  re  forten,  2,30  M.  van  beide  ver¬ 
wijderd,  1,25  M.  boven  het 
plint. 


Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten ,  een  419 
millimeters  er  boven,  een  441 
millimeters  er  onder. 


Hoofdmerk 

cn  twee  pijpbouten,  een  366 
millimeters  er  boven  ,  een  373 
millimeters  er  onder. 


’s  HEER 

ARENDSKERKE. 

Hofstede,  in  1881 
bewoond  door  de  we¬ 
duwe  M.  Vermeer , 
aan  de  noordzijde 
van  den  straatweg 
van  Goes  naar  Ar- 
nemuiden,  tusschen 
de  kilometerpalen  5 
en  6,  Wijk  F.  35, 
Sectie  F.  N°.  290. 


Oostelijke  zijgevel,  5,08  M. 
van  den  linkerhoek  van  den 
muur,  ongeveer  1,97  M.  boven 
beganen  grond. 


Groote  kruisbout 
en  twee  pijpbouten,  een  306 
millimeters  er  boven ,  een  3S9 
millimeters  er  onder. 


ARNEMU1DEN. 

Toren  van  de  Pro- 
testantsche  kerk. 


Links  van  den  ingang,  0,40 
M.  rechts  van  den  hoek  van 
den  muur,  0,39  M.  links  van 
de  deuromlijsting,  1,04  M.  bo¬ 
ven  het  plint. 


Groote  kruisbout 
en  twee  pijpbouten,  een  299 
millimeters  er  boven,  een  366 
millimeters  er  onder. 


238  MIDDELBURG. 

Raadhuis. 


Voorgevel,  tusschen  het  twee¬ 
de  en  derde  raam  rechts  van 
den  hoofdingang,  0,51  M.  rechts 
van  de  omlijsting  van  het  twee¬ 
de  raam,  0,49  M.  links  van  de 
omlijsting  van  het  derde  raam, 
1,56  M.  boven  het  plint. 


Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten,  een  327 
millimeters  er  boven,  een  433 
millimeters  er  onder. 


239  MIDDELBURG. 

Groote  toren  (lange 
Jan). 


Zuidwestzijde,  1,77  M.  rechts 
van  het  linker  contrefort,  1,63 
M.  links  van  het  rechter  con¬ 
trefort,  1,05  M.  boven  het  plint. 


Groote  kruisbout 
en  twee  pijpbouten,  een  325 
millimeters  er  boven,  een  521 
millimeters  er  onder. 


240  OOST-  en  WEST- 
SOUBURG. 

Brugwachterswoning 
aan  de  Souburgsche 
brug. 


241  VLISSINGEN. 

Sluismeesterswoning. 


Noordelijke  zijgevel,  2,15  M. 
links  van  den  rechter  pilaster, 
1,04  M.  boven  het  plint. 


Voorgevel,  rechts  van  den 
ingang,  0,32  M.  links  van  het 
raam,  1,05  M.  boven  de  sok- 
kellijst. 


Pijprolt 

en  twee  kleine  ronde  kruisbou¬ 
ten,  een  3S4  millimeters  er  bo¬ 
ven,  een  465  millimeters  er 
onder. 


Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten,  een  510 
millimeters  er  boven,  een  4S9 
millimeters  er  onder. 


5 


34 


!  volg- 
'  nummer. 

Gemeente  en  gebouw. 

Plaats  van  het  merk. 

Omschrijving  van  het  merk. 

Hoogte 
boven  A.P. 
in  M. 

242 

1 

i 

j 

VLISSINGEN. 

Toren  van  de  Pro 
testantsche  kerk. 

Rechts  van  den  ingang,  0,22 

M.  links  van  het  contrefort, 
ongeveer  2,13  M.  boven  hega- 
nen  grond. 

Groote  kruisbout 
en  twee  pijpbouten,  een  314 
millimeters  er  boven ,  een  364 
millimeters  er  onder. 

4,780 

i| 

243 

j 

KOUDEKERKE. 

Protestantsche  kerk. 

Oostelijke-  of  achtergevel , 
1,26  M.  links  van  het  brand- 
spuithuisje,  1,58  M.  rechts  van 
den  hoek  des  gevels,  onge¬ 
veer  1,89  M.  boven  beganen 
grond. 

Groote  kruisbout 
en  twee  pijpbouten,  een  307 
millimeters  er  boven,  een  363 
millimeters  er  onder. 

4,769 

j  2  44 

BIGGEKERKE. 

Toren  van  de  Pro¬ 
testantsche  kerk. 

Rechts  van  den  ingang,  0,24 

M.  links  van  het  contrefort, 
ongeveer  1,98  M.  boven  bega¬ 
nen  grond. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten,  een  351 
millimeters  er  boven ,  een  355 
millimeters  er  onder. 

3,913 

1 

,  245 

ZOUTELANDE. 

Toren  van  de  Pro- 
tantsche  kerk. 

Links  van  den  ingang,  0,24 

M.  rechts  van  het  contrefort , 
1,02  M.  boven  de  sokkellijst. 

Groote  kruisbout 
en  twee  pijpbouten,  een  514 
millimeters  er  boven ,  een  496 
millimeters  er  onder. 

5,371 

246 

WESTKAPELLE. 

Vuurtoren. 

Voorzijde ,  links  van  den  in¬ 
gang,  0,51  M.  rechts  van  het 
linker  contrefort,  1,33  M.  bo¬ 
ven  het  plint. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten,  een  341 
millimeters  er  boven,  een  362 
millimeters  er  onder. 

3,744 

247 

WESTKAPELLE. 

Huis  van  Walche¬ 
ren,  bij  den  dijk,  in 
1881  bewoond  door 
Bourdrer. 

Oostelijke  zijgevel,  1,38  M. 
rechts  van  den  linkerhoek  van 
den  gevel,  1,04  M.  boven  het 
plint. 

Pij  puo  ut 

en  twee  kleine  ronde  kruisbou¬ 
ten,  een  293  millimeters  er  bo¬ 
ven  ,  een  303  millimeters  er 
onder. 

5,421 

1 

j! 

A. 

ARNHEM— DEVENTER.  1880. 

109 

1  • 

|  ARNHEM. 

Toren  van  de  Pro¬ 
testantsche  groote  Sl. 
Kusebius  kerk. 

i 

Westzijde,  rechts  van  den 
ingang,  0,79  M.  links  van  het 
contrefort,  0,83  M.  rechts  van 
den  hoek  van  het  muurvlak , 
1,04  M.  boven  de  sokkellijst, 
ongeveer  2,65  M.  boven  be¬ 
ganen  grond. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten,  een  278 
millimeters  er  onder,  een  490 
millimeters  er  onder. 

16,227 

(Zie  traject 
VI). 

248 

|  RHEDEN. 

Kasteel  Biljoen  te 

1  Velp. 

1 

I 

.1 _ 

Westelijke-  of  voorgevel,  links 
en  een  weinig  boven  den  lin¬ 
ker  beneden  ingang,  0,57  M. 
rechts  van  den  linkerhoek  van 
den  voorsprong  des  gevels , 
2,05  M.  boven  het  plint,  3,06 
M.  boven  de  stoep  of  het 
bordes  van  de  trap. 

Groote  kruisbout 
en  twee  pijpbouten,  een  2S8 
millimeters  er  boven,  een  166 
millimeters  er  onder. 

15,662 

35 


Plaats  van  het  merk. 

Omschrijving  van  het  merk. 

Hoogte  j 
boven  A.P. 
in  M. 

l! 

249 

RHEDEN. 

Huis  genaamd  „Vel- 
perend”  te  Word 
Rheden,  Sectie  B. 
N°.  35 

Noordelijke-  of  voorgevel, 
links  van  den  hoofdingang , 

'  juist  in  het  midden  van  den 
geblokten  pilaster,  breed  0,57 
M. ,  in  het  zesde  blok  boven 
het  plint,  1,25  M.  boven  het 
plint. 

PlJPBOUT. 

19,553 

t 

*5° 

jj 

RHEDEN. 

Toren  van  de  Pro- 
testantsche  kerk. 

Zuidwestzijde ,  links  van  den 
ingang,  1,20  M.  rechts  van  den 
linkerhoek  des  torens,  onge¬ 
veer  1,90  M.  boven  beganen 
grond. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten,  een  327 
millimeters  er  boven,  een  325 
millimeters  er  onder. 

16,615 

25  1 

1 

i 

• 

5 

•i 

;| 

RHEDEN. 

Protestantsche  kerk 
te  Dieren. 

Zuidoostelijke  gevel,  links 
van  den  toren ,  midden  onder 
het  blinde  raam,  1,83  M.  rechts 
van  den  pilaster,  1,72  M.  links 
van  het  vooruitspringend  mid¬ 
delgedeelte,  1,24  M.  boven 
het  plint,  0,49  M.  onder  den 
dorpel  der  nis,  ongeveer  1,88 

M.  boven  beganen  grond. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten,  een  223 
millimeters  er  boven,  een  227 
millimeters  er  onder. 

16,185 

I;  252 

RHEDEN. 

Opzichterswoning  bij 
de  schutsluis  van  het 
Apeldoornsche  ka¬ 
naal  te  Dieren. 

Westelijke  gevel,  0,37  M. 
rechts  van  den  linkerhoek  des 
gevels,  0,70  M.  links  van  de 
eerste  raamopening  van  den 
linkerhoek ,  1,35  M.  boven  het 
plint,  ongeveer  1,77  M.  boven 
beganen  grond. 

PlJPBOUT. 

16,418 

1 

i  253 

ij 

| 

BRUMMEN. 

Toren  van  de  Pro- 
testantsche  kerk. 

Westzijde,  links  s'an  den  in¬ 
gang,  1,33  M.  rechts  van  den 
linkerhoek,  1,70  M.  links  van 
de  deuromlijsting ,  0,80  M.  bo¬ 
ven  het  plint,  ongeveer  1,75 

M.  boven  beganen  grond. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten ,  éen  363 
millimeters  er  boven,  een  2S7 
millimeters  er  onder. 

12,000 

254 

l| 

ZUTPHEN. 

Logement  de  Wijn¬ 
berg  ,  in  18S0  be¬ 
woond  door  M.  Jan¬ 
sen,  Sectie  E.  NT°. 
i5»7- 

Oostelijke-  of  voorgevel,  0,29 

M.  van  den  linkerhoek  des  ge¬ 
vels,  ongeveer  2,02  M.  boven 
beganen  grond. 

PlJPBOUT. 

11,004  1 

■55 

! 

ZUTPHEN. 

Wijnhuistoren. 

Voorzijde,  rechts  van  den  in¬ 
gang  ,  0,34  M.  links  van  den 
rechterhoek  van  den  muur,  1,59 

M.  boven  het  plint,  ongeveer 
2,05  M.  boven  beganen  grond. 

Hoofdmerk 

en  twee  kleine  ronde  kruisbou¬ 
ten  ,  een  42S  millimeters  er  bo¬ 
ven  ,  een  416  millimeters  er 
onder. 

13,719 

j 

36 


Volg- 

nummer. 

1, 

Gemeente  en  gebouw. 

Plaats  van  het  merk. 

Omschrijving  van  het  merk. 

Hoogte 
boven  A.P. 
in  M. 

256 

ZUTPHEN. 

Toren  der  groote 
kerk. 

Westzijde,  links  van  den  in¬ 
gang,  1,70  M.  links  van  de 
deuromlijsting,  2,04  M.  rechts 
van  den  pilaster,  1,49  M.  bo¬ 
ven  het  plint,  ongeveer  1,82 

M.  boven  beganen  grond. 

Groote  kruishout 
en  twee  pijpbouten ,  een  282 
millimeters  er  boven,  een  277 
millimeters  er  onder. 

11,833 

257 

j 

GORSSEL. 

T  olgaarderswoni  ng 
bij  de  Eefsche  beek. 

Noordoostelijke  gevel,  0,50  M. 
rechts  van  den  linkerhoek  des 
gevels ,  0,63  M.  van  het  raam¬ 
kozijn,  ongeveer  1,76  M.  bo¬ 
ven  beganen  grond. 

Groote  kruishout 
en  twee  pijpbouten,  een  378 
millimeters  er  boven,  een  283 
millimeters  er  onder. 

10,417 

258 

GORSSEL. 

Toren  van  de  Pro- 
testantsche  kerk. 

Westzijde,  0,87  M.  links  van 
den  ingang,  o,8o  M.  rechts  van 
het  linker  contrefort,  1,44  M. 
boven  het  plint,  ongeveer  1,70 

M.  boven  beganen  grond. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten,  een  3S5 
millimeters  er  boven  ,  een  376 
millimeters  er  onder. 

10,267 

259 

1 

DEVENTER. 

Bergkerk. 

Zuidzijde ,  links  van  den  in¬ 
gang  in  den  rechter  toren,  o,88 

M.  van  de  deuromlijsting,  on¬ 
geveer  2,02  M.  boven  beganen 
grond. 

Groote  kruishout 
en  twee  pijpbouten,  een  31 1 
millimeters  er  boven,  een  378 
millimeters  er  onder. 

16,545 

j 

39 

s 

II 

DEVENTER. 

Toren  van  de  Pro- 
testantsche  groote 

kerk. 

Zuidzijde  van  het  contrefort 
aan  den  westelijken  kant  van 
den  toren,  1,46  M.  Van  den 
linkerkant  van  het  contrefort , 
ongeveer  2,44  M.  boven  bega¬ 
nen  grond. 

Hoofdmerk 

en  twee  kleine  ronde  kruishou¬ 
ten,  een  475  millimeters  er  bo¬ 
ven,  een  475  millimeters  er 
onder. 

10,185 

(Zie  traject 

ii). 

XI. 

.  1 

ARNHEM-ELTEN. 

1880. 

•| 

i  ro 

1 

, 

ARNHEM. 

Zuidelijke  toren  der 
Katholieke  St.  Wal- 
burgis  kerk. 

Westzijde,  rechts  van  den  in¬ 
gang,  0,35  M.  van  dc  deur¬ 
omlijsting,  0,35  M.  van  het 
contrefort,  ongeveer  1,82  M. 
boven  beganen  grond. 

Groote  kruishout 
en  twee  pijpbouten ,  een  330 
millimeters  er  boven ,  een  330 
millimeters  er  onder. 

14,884  ') 

(Zie  traject 
VI). 

260 

ï 

WESTERVOORT. 

Woning,  in  1880  be¬ 
woond  door  Breun- 
nissen,  bij  de  schip¬ 
brug  over  den  IJs- 
sel ,  Sectie  A.  N\ 
1046. 

Zuidoostelijke  gevel,  0,53  M. 
rechts  van  den  linkerhoek  des 
gevels,  ongeveer  1,90  M.  boven 
beganen  grond. 

PlJPEOUT. 

15,420 

')  Dit  merk  is  in  het  voorjaar  van  i836  verloren  gegaan  en  vervangen  door  S°  111. 
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Volg- 

nummer. 

Gemeente  en  gebouw. 

Plaats  van  het  merk. 

Omschrijving  van  het  merk. 

Hoogte  | 
boven  A.P. 
in  M. 

261 

WESTERVOORT. 

Toren  van  de  Pro- 
testantsche  kerk. 

Westzijde,  i,ti  M.  links  van 
de  deuropening,  ongeveer  2,oo 
M.  boven  beganen  grond. 

Groote  kruisbout 
en  twee  pijpbouten,  een  291 
millimeters  er  boven,  een  215 
millimeters  er  onder. 

13,212 

262 

DUIVEN. 

Toren  van  de  Ka¬ 
tholieke  kerk. 

Westzijde,  links  van  den  in¬ 
gang  ,  0,87  M.  links  van  het 
deurkozijn ,  ongeveer  1,90  M. 
boven  beganen  grond. 

Groote  kruisbout 
en  twee  pijpbouten,  een  329 
millimeters  er  boven,  een  327 
millimeters  er  onder. 

13,930 

1 

263 

ZEVENAAR. 

Katholieke  kerk. 

Noordelijke  gevel,  onder  het 
tweede  raam  van  den  rechter¬ 
hoek,  1,96  M.  links  van  het 
rechter  contrefort,  0,53  M.  be¬ 
neden  de  lijst  onder  de  ramen, 
ongeveer  1,68  M.  boven  bega¬ 
nen  grond. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten,  een  277 
millimeters  er  boven ,  een  2SS 
millimeters  er  onder. 

13,990 

264 

ELTEN. 

Granietpijler  van  de 
Kön.  Preuss.  Lan- 
desaufnahme,  aan  de 
Nederlandsch-Pruis- 
sische  grens,  op  den 
weg  van  Elten  naar 
Wesel,  40  meter  van 
den  Pruissischen  pij¬ 
ler  gemerkt  109,2. 

Zijkant  van  den  granietpijler. 

IJZEREN  KNOPBOUT 
hoogste  punt  van  den  knop 
des  bouts  gemerkt  5S70,  be¬ 
schreven  in  „Nivellements  der 
trigonometrischen  Abtheilung 
der  Landesaufnahme.  Vcr  Band. 
Berlin.  1SS3."  Pag.  100. 

15,077 

265 

PANNERDEN. 

Openbare  school. 

Zuidwestelijke  gevel,  0,59  M. 
links  van  het  linker  raam,  0,52 

M.  rechts  van  den  hoek  pilaster, 
0,96  M.  boven  het  plint,  on¬ 
geveer  1,80  M.  boven  beganen 
grond. 

Groote  kruisbout 
en  twee  pijpbouten,  een  232 
millimeters  er  boven  ,  een  240 
millimeters  er  onder. 

14,744  ! 

266 

HERWEN  en  AERDT. 

Katholieke  kerk  te 
Herwen. 

Noordelijke-  of  voorgevel , 
in  het  penant  tusschen  het  lin¬ 
ker  raam  en  den  toren,  0,51  M. 
rechts  van  de  raamopening,  0,55 

M.  van  den  toren ,  ongeveer 
1,90  M.  boven  beganen  grond. 

Groote  kruisbout 
en  twee  pijpbouten ,  een  233 
millimeters  er  boven ,  een  243 
millimeters  er  onder. 

15,557 

267 

HERWEN  en  AERDT. 

Protestantsche  kerk 
te  Lobith. 

Zuidoostelijke-  of  voorgevel , 
midden  onder  het  raam  links 
van  den  ingang,  3,20  M.  links 
van  de  deuropening,  2,79  M. 
van  de  rollaag  op  den  tuin¬ 
muur,  1,20  M.  boven  het  plint, 
ongeveer  1,83  M.  boven  bega¬ 
nen  grond. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten,  een  321 
millimeters  er  boven,  een  26S 
millimeters  er  onder. 

17,231 

268 

HERWEN  en  AERDT. 

Politiehuis  te  Tol¬ 
kamer. 

Zuidoostelijke  gevel ,  rechts 
van  het  raam ,  0,67  M.  links 
van  den  rechterhoek  des  gevels, 
1,52  M.  boven  het  plint,  on¬ 
geveer  2,00  M.  boven  beganen 
grond. 

Groote  kruisbout 
en  twee  pijpbouten,  een  340 
millimeters  er  boven,  een  31S 
millimeters  er  onder. 

18,012  ! 

'l 

i 

:\ 

1 

Gemeente  en  gebouw. 


Plaats  van  het  merk. 


Omschrijving  van  het  merk. 


Hoogte 
boven  A.P. 
in  M. 


VEN  LO — PRU  ISS.  EINDZUIL  BIJ  DAM  M  ERBRUCH.  1880. 


”9 

VENLO. 

Westzijde,  in  den  draagmuur 

Hoofdmerk 

Toren  der  Katho¬ 

aan  de  linkerzijde ,  op  de  trap 

en  twee  pijpbouten,  een  342  1 

!, 

1  269 

1 

lieke  St.  Martini  kerk. 

naar  de  gaanderij ,  1 ,40  M. 

rechts  van  de  aantrede  van  de 
bovenste  hardsteenen  trede , 
0,94  M.  boven  de  derde  trede. 

millimeters  er  boven,  een  367 
millimeters  er  onder. 

DAMMERBRUCH. 

Zijkant  van  den  granietpijler. 

IJzeren  knopbout 

Granietpijler  van  de 

hoogste  punt  van  den  knop 

H 

Kön.  Preuss.  Lan- 
desaufnahme,  aan  de 
Nederlandsch-Pruis- 
sische  grens,  op  den 

des  bouts  gemerkt  5873 ,  be¬ 
schreven  in  „Nivellements  der 
trigonometrischen  Abtheilung 
der  ï^andesaufnahme.  VerBand. 

weg  van  Dammer- 

Berlin.  1883.”  Pag.  100. 

bruch  naar  Straelen, 

1 

35  M.  vóór  den  Pruis- 
sischen  steen  gemerkt 
43-4. 

XIII. 

• 

1 

PEY— MAESEYCK. 

1881. 

21,178  >); 

ie  traject 

VI). 


ECHT. 

Katholieke  kerk  te 
Pev. 


Noordelijke  zijbeuk,  noorde¬ 
lijke  gevel ,  onder  het  tweede  . 
raam  van  den  rechterkant,  2,02 
M.  van  het  linker  contrefort, 
2,oo  M.  van  het  rechter  con¬ 
trefort,  1,04  M.  boven  het 
plint,  ongeveer  1,84  M.  boven 
beganen  grond. 


Hoofdmerk  32,720 

en  twee  pijpbouten,  een  273  (Zie  traject 
millimeters  er  boven,  een  297  VI). 

millimeters  er  onder. 


ROOSTEREN. 

Gebouw  van  in-  en 
uitgaande  rechten. 


Voorgevel,  links  van  den  in¬ 
gang,  0,47  M.  rechts  van  het 
raamkozijn,  0,47  M.  van  het 
deurkozijn,  ongeveer  1,79  M. 
boven  beganen  grond. 


Groote  kruis  bout 
en  twee  pijpbouten ,  een  309 
millimeters  er  boven,  een  438 
millimeters  er  onder. 


MAESEYCK. 

Raadhuis  in  1872 
herbouwd. 


Dor]>el  der  hoofddeur,  mid¬ 
delste  gedeelte. 


Bovenvlak  des  dorpels. 
Belgisch  hoogtemerk.  ■ 


31,645 -) 


•)  Vóór  de  restauratie  van  den  toren  in  1881 — 82  was  de  muur,  waarin  zich  het  merk  bevindt,  buitenmuur. 

*/  Het  bovenvlak  van  den  dorpel  van  liet  raadhuis  tc  Macscyck ,  voorkomende  onder  N°.  2550  in  „Nivellcmcnt  genöral  du 
royauinc  dc  Bclgiquc  4*1*  Cahier,  Limbourg".  Pag.  149,  was  in  1870  door  bet  Belgische  „Depot  de  la  Giicrre”  gewaterpast 
(Nivellcmcnt  géneral  du  royaume  de  Ilelgiquc.  Nivellcmcnt  de  base.  Pag.  80);  door  den  herbouw  van  liet  raadhuis  in  1872  is 
dit  merk  verdwenen.  Volgens  schriltelijke  medcdceling  van  den  directeur  van  het  „lusiitut  cai'tographiquc  militaire  de  Itelgiquc1’ 
in  1 88 1 ,  ligt  het  nieuwe  merk  N".  271  354^31  _M.  boven  Ostende’s  peil. 
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Plaats  van  het  merk. 

Omschrijving  van  het  merk. 

1  ' 

j  Hoogte 

l  boven  A.P. 

|  in  M. 

1  i 

!  272 

1 

1 

| 

i! 

MAESEYCK. 

Groote  kerk. 

Dorpel  der  hoofddeur,  mid¬ 
delste  gedeelte. 

Bovenvlak  des  dorpels. 
Belgisch  hoogtemerk ,  beschre¬ 
ven  onder  N°.  2552  in  „Ni- 
vellement  génér.il  du  royaume 
de  Belgique.  4"e  Cahier.  Lim- 
bourg".  Pag.  149. 

31,144 

XIV. 

| 

WIJK— VISÉ.  1881. 

144 

1 

\ 

MAASTRICHT. 

Toren  der  Katho¬ 
lieke  St.  Marlens  kerk 
te  Wijk. 

Oostzijde  van  het  noordelijke 
of  rechter  contrefort,  0,75  M. 
van  den  rechterhoek  en  0,75  M. 
van  den  linkerhoek  van  het 
contrefort,  i,oS  M.  boven  het 
plint,  ongeveer  i,SS  M.  boven 
beganen  grond. 

Groote  kruisbout 
en  twee  pijpbouten,  een  325 
millimeters  er  boven,  een  275 
millimeters  er  onder. 

49,649 

(Zie  traject  1 

VI).  , 

273 

GRONSVELD. 

Toren  der  Katho¬ 
lieke  kerk. 

Zuidoostzijde ,  5,39  M.  van 
den  rechterhoek  van  den  muur, 
o,53  van  den  linkerhoek 

van  den  muur,  ongeveer  1,71 

M.  boven  beganen  grond. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten,  een  39S 
millimeters  er  boven,  een  396 
millimeters  er  onder. 

62,470 

ft 

\ 

1  274 

EIJSDEN. 

Gebouw  van  in-  en 
uitgaande  rechten  te 
Withuis. 

Voorgevel ,  tusschen  de  deur 
en  het  raam  links  van  den  in¬ 
gang,  0,77  M.  rechts  van  het 
raamkozijn ,  0,82  M.  van  het 
deurkozijn,  ongeveer  1,81  M. 
boven  beganen  grond. 

Groote  kruisbout 
en  twee  pijpbouten,  een  461 
millimeters  er  boven,  een  351 
millimeters  er  onder. 

64,302 

275 

VISÉ. 

Groote  kerk. 

Dorpel  der  hoofddeur,  0,11 

M.  van  den  voorkant  en  0,74 

M.  rechts  van  de  linker  dag¬ 
zijde  van  den  dorpel. 

Bovenvlak  van  den  dorpel 
op  het  in  de  voorgaande  kolom 
omschreven  punt. 

Belgisch  hoogtemerk ,  onder 

N°.  3796  beschreven  in  „Nivel- 
lement  général  du  royaume  de 
Belgique.  5111c  Cahier.  Liége”. 
Pag.  214. 

1 

66,587 

276 

VISÉ. 

Reparatiewinkel  op 
het  stationsem place¬ 
ment,  bij  een  over¬ 
weg. 

Noordelijke  gevel,  dorpel  van 
de  rechter  deur,  0,06  M.  van 
den  voorkant,  0,30  M.  rechts 
van  den  linkerhoek  van  den 
dorpel,  welke  buiten  den  muur 
uitsteekt. 

Bovenvlak  van  den  dorpel 
op  het  in  de  voorgaande  kolom 
omschreven  punt. 

Belgisch  hoogtemerk  ,  onder 

N*.  3797  beschreven  in  „Nivel- 
lement  général  du  royaume  de 
Belgique.  51110  Cahier.  Liége”. 
Pag.  214. 

53,010 

:l 

! 

l) 

40 


Omschrijving  van  het  merk. 


MAARHEEZE-BUDEL.  1881. 


MAARHEEZE. 

Westzijde,  links  van  den  in¬ 

Toren  der  Katho¬ 

gang,  in  het  plint,  1,07  M.  rechts 

lieke  kerk. 

van  den  linkerhoek  van  den 
muur,  1,07  M.  van  de  deur¬ 
opening,  0,38  M.  onder  den 
bovenkant  van  het  plint,  onge¬ 
veer  1,40  M.  boven  beganen 
grond. 

BUDEL. 

Voorgevel,  links  van  den  in¬ 

Protestantsche  kerk. 

gang ,  1,25  M.  van  den  linker 
deurpilaster,  1,35  M.  rechts  van 
het  contrefort,  ongeveer  1,79 

M.  boven  beganen  grond. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten,  een  274 
millimeters  er  boven ,  een  258 
millimeters  er  onder. 


Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten ,  een  248 
millimeters  er  boven ,  een  447 
millimeters  er  onder. 


31,418 

(Zie  traject 
VII). 


BREDA-STRIJBEEK.  1881. 


213  i 

BREDA. 

Contrefort,  links  van  den  in- 

Hoofdmerk 

6,341 

1 

Toren  van  de  Pro- 

gang,  vlak  gedeelte,  0,85  M. 

en  een  pijpbout,  435  millime- 

(Zie  traject 

testantsche  kerk. 

rechts  van  den  linkerhoek  van 

ters  er  onder. 

IX). 

het  vlak,  1,03  M.  hoven  de 

sokkellijst. 

278  ^ 

GINNEKEN  en  BAVEL. 

Voorgevel,  links  van  den  in- 

Groote  kruisbout 

6,483 

Katholieke  kerk  te 

gang,  0,79  M.  rechts  van  het 

en  twee  pijpbouten,  een  442 

Ulvenhout. 

contrefort,  0,72  M.  van  het 

millimeters  er  boven,  een  510 

1  1 

deurkozijn,  ongeveer  1,82  M. 

millimeters  er  onder. 

1 

. 

boven  beganen  grond. 

GINNEKEN  en  BAVEL. 

Voorgevel,  links  van  den  in- 

Hoofdmerk 

9,394 

279  j 

Katholieke  kapel  te 

gang,  0,40  M.  rechts  van  het 

en  twee  pijpbouten,  een  397  ' 

Strijbeek. 

contrefort,  0,46  M.  van  de  deur, 

millimeters  er  boven,  een  389 

ongeveer  1,12  M.  boven  bega- 

millimeters  er  onder. 

L  . 

nen  grond. 

m 

Gemeente  en  gebouw. 

Plaats  van  het  merk. 

Omschrijving  van  het  merk. 

Hoogte 
boven  A.P. 
in  M. 

XVII. 

WOENSDRECHT-PUTTEN.  1881. 

222 

WOENSDRECHT. 

Toren  op  het  kerk¬ 
hof. 

.  Zuidzijde,  1,23  M.  rechts  van 

het  linker  contrefort,  1,05  M. 
van  het  rechter  contrefort,  1,22 
M.  boven  de  voeg ,  ter  hoogte 
van  het  basement  van  het  lin¬ 
ker  contrefort. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten,  een  517 
millimeters  er  boven ,  een  403 
millimeters  er  onder. 

13,557 

(Zie  traject 
IX). 

280 

WOENSDRECHT. 

Raadhuis. 

Oostelijke-  of  voorgevel,  links 
van  den  ingang,  0,48  M.  rechts 
van  het  raamkozijn ,  0,48  M. 
van  het  deurkozijn,  1,26  M. 
boven  het  plint,  ongeveer  1,86 
M.  boven  beganen  grond. 

GrOOTE  KRUrSBOUT 
en  twee  pijpbouten,  een  41 1 
millimeters  er  boven,  een  422 
millimeters  er  onder. 

22,506 

281 

PUTTEN. 

Toren  der  Katho¬ 
lieke  kerk. 

Noordzijde,  links  van  den  in¬ 
gang  ,  o,s5  M.  rechts  van  het 
linker  contrefort,  0,64  M.  van 
de  deur,  0,55  M.  hoven  het 
plint,  ongeveer  1,81  M.  boven 
beganen  grond. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten,  een  411 
millimeters  er  boven,  een  363 
millimeters  er  onder. 

13,979 

XVII  l. 

BREDA— VU  GHT. 

1881. 

213 

BREDA. 

Toren  van  de  Pro- 
testantsche  kerk. 

Contrefort,  links  van  den  in¬ 
gang  ,  vlak  gedeelte ,  0,85  M. 
van  den  linkerhoek  van  het 
vlak,  1,03  M.  boven  de  sok- 
kellijst. 

Hoofdmerk 

en  een  pijpbout,  435  millime¬ 
ters  er  onder. 

6, 341  1 

(Zie  traject  j 
IX). 

282 

00STERH0UT. 

Toren  der  Katho¬ 
lieke  kerk  te  Dorst. 

Westzijde,  links  van  den  in¬ 
gang,  0,19  M.  rechts  van  den 
linker  pilaster,  0,20  M.  van  de 
deur,  1,26  M.  boven  het  plint, 
ongeveer  1,80  M.  boven  bega¬ 
nen  grond. 

Groote  kruisbout 
en  twee  pijpbouten ,  een  402 
millimeters  er  boven,  een  376 
millimeters  er  onder. 

8,514 

| 

283 

G1LZE  en  RIJEN. 

Katholieke  kerk  te 
Rijen. 

Westzijde,  in  den  muur  rechts 
van  den  toren,  1,34  M.  rechts 
van  het  linker  contrefort,  1,62 

M.  links  van  den  rechterhoek 
van  den  muur,  1,26  M.  boven 
het  plint,  ongeveer  1,78  M. 
boven  beganen  grond. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten ,  een  473 
millimeters  er  boven,  een  4S7 
millimeters  er  onder. 

1 

10,725 

6 


42 


,!  Volg- 
nummer. 

Gemeente  en  gebouw. 

Plaats  van  het  merk. 

Omschrijving  van  het  merk. 

Hoogte 
boven  A.P. 
in  M. 

2S4 

GILZE  en  RIJEN. 

Herberg  „Halfweg, 
tusschen  Breda  en 
Tilburg",  tusschen  de 
kilometerpalen  34  en 
33,  in  18S1  bewoond 
door  W.  Aarts,  Sec¬ 
tie  B.  N”.  1695. 

Voorgevel,  0,36  M.  links  van 
het  deurkozijn ,  0,87  M.  rechts 
van  het  raamkozijn,  ongeveer 
1,84  M.  boven  beganen  grond. 

PlJPBOUT 

en  twee  kleine  ronde  kruisbou¬ 
ten,  een  371  millimeters  er  bo¬ 
ven  ,  een  388  millimeters  er 
onder. 

11,731 

285 

1. 

TILBURG. 

Boerenwoning  ge¬ 
naamd  „Donge- 

wijck” ,  aan  den  weg 
van  Breda  naar  Til¬ 
burg,  tusschen  de  ki¬ 
lometerpalen  30  en 
29,  Sectie  E.  N°.  585. 

Voorgevel ,  tusschen  de  beide 
ramen  rechts  van  de  huisdeur, 
0,89  M.  links  van  het  rechter 
raam ,  0,93  M.  rechts  van  het 
linker  raam,  ongeveer  1,90  M. 
boven  beganen  grond. 

PlJPBOUT 

en  twee  kleine  ronde  kruisbou¬ 
ten,  een  358  millimeters  er  bo¬ 
ven,  een  375  millimeters  er 
onder. 

12,581 

286 

|l 

TILBURG. 

Raadhuis. 

Voorgevel ,  hardsteenen  on- 
derpui ,  links  van  den  rechter 
benedeningang ,  0,73  M.  rechts 
van  het  raamkozijn,  0,73  M. 
links  van  het  deurkozijn,  1,04 

M.  boven  het  plint,  ongeveer 
2,17  M.  boven  beganen  grond. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten,  een  633 
millimeters  er  boven,  een  580 
millimeters  er  onder. 

18,361 

|  =8? 

II 

BERKEL,  ENSCHOT  en 
HEUKELUM. 

Katholieke  kerk  te 
Enschot. 

Oostelijke  gevel,  1,54  M. 
links  van  het  bijgebouwtje  tegen 
den  gevel,  1,56  M.  rechts  van 
den  hoek  van  den  muur,  on¬ 
geveer  1,82  M.  boven  bega¬ 
nen  grond. 

Groote  kruisbout 
en  twee  pijpbouten,  een  451 
millimeters  er  boven,  een  461 
millimeters  er  onder. 

14,208 

288 

ji 

HELVOIRT. 

Toren  van  de  Pro- 
tcstantsche  kerk. 

Zuid  westzijde  ,  links  van  den 
ingang,  0,84  M.  rechts  van  het 
linker  contrefort,  1,04  M.  links 
van  de  deuromlijsting,  1,28 
M.  boven  het  plint ,  onge¬ 
veer  2,00  M.  boven  beganen 
grond. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten,  een  404 
millimeters  er  boven  ,  een  365 
millimeters  er  onder. 

10,158 

170 

VUGHT. 

Toren  van  de  Pro- 
testamsche  kerk. 

Westzijde,  1,40  M.  links  van 
de  deuropening,  1,00  M.  rechts 
van  het  contrefort,  1,11  M.  bo- 
1  ven  het  plint. 

Groote  kruisbout 
en  twee  pijpbouten,  een  460 
millimeters  er  boven ,  een  420 
millimeters  er  onder. 

7,978 

(Zie  traject 
VII). 

XIX. 

TILBURG-BEST. 

1881. 

286 

1 

TILBURG. 

Raadhuis. 

1 

Voorgevel,  hardsteenen  on- 
derpui ,  links  van  den  rechter 
benedeningang,  0,73  M.  rechts 
van  het  raamkozijn ,  0,73 

M.  links  van  het  deurkozijn , 
1,04  M.  boven  het  plint,  on¬ 
geveer  2,17  M.  boven  beganen 
grond. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten,  een  633 
millimeters  er  boven ,  een  580 
millimeters  er  onder. 

18,361 

(Zie  traject 
XVIII). 

43 


Volg¬ 

nummer. 

Gemeente  en  gebouw. 

Plaats  van  het  merk. 

Omschrijving  van  het  merk. 

Hoogte 
boven  A.P. 
in  M. 

289 

BERKEL,  ENSCHOT  en 
HEUKELUM. 

Trappistenklooster , 
tusschen  de  kilome- 
ter palen  30  en  29,  aan 
den  weg  van  Til¬ 
burg  naar  Moerge¬ 
stel. 

Voorgevel,  links  van  den  in¬ 
gang  ,  0,47  M.  rechts  van  het 
raamkozijn,  0,47  M.  van  het 
deurkozijn,  ongeveer  1,80  M. 
boven  beganen  grond. 

Groote  kruisbout 
en  twee  pijpbouten,  een  409 
millimeters  er  boven ,  een  405 
millimeters  er  onder. 

14,499 

290 

MOERGESTEL. 

'Toren  der  Katho¬ 
lieke  kerk. 

Voorzijde,  links  van  den  in¬ 
gang,  0,44  M.  rechts  van  het 
linker  contrefort,  0,45  M.  links 
van  de  deur,  0,70  M.  boven 
het  plint,  ongeveer  2,00  M. 
boven  beganen  grond. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten,  een  369 
millimeters  er  boven,  een  479 
millimeters  er  onder. 

14,860 

291 

OIRSCHOT. 

Boerderij ,  Josephine- 
hoeve’,  aan  den  weg 
van  Moergestel  naar 
Oirschot,  tusschen  de 
kilometerpalen  20  en 
19 ,  Sectie  A.  N°. 
1290. 

Voorgevel,  rechts  van  den  in¬ 
gang,  0,83  M.  links  van  het 
raamkozijn,  0,38  M.  rechts  van 
het  deurkozijn,  1,10  M.  boven 
het  plint,  ongeveer  1,85  M. 
boven  beganen  grond. 

Groote  kruisbout 
en  twee  pijpbouten,  een  453 
millimeters  er  boven,  een  462 
millimeters  er  onder. 

13,977 

292 

OIRSCHOT. 

Toren  der  Katho¬ 
lieke  kerk. 

Voorzijde,  links  van  den  in¬ 
gang  ,  0,89  M.  rechts  van  het 
linker  contrefort,  0,84  M.  links 
van  de  deuromlijsting,  0,50  M. 
boven  het  plint,  ongeveer  2,00 

M.  boven  beganen  grond. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten,  een  332 
millimeters  er  boven ,  een  365 
millimeters  er  onder. 

18,709 

172 

BEST. 

Woning,  in  1877  en 
18S7  bewoond  door 
den  burgemeester 

Van  de  Ven,  Sectie 
K.  N°.  18S7. 

Voorgevel,  1,00  M.  links  van 
het  deurkozijn  ,  1,00  M.  rechts 
van  het  raamkozijn,  1,63  M. 
boven  het  plint,  1,22  M.  bo¬ 
ven  den  onderkant  der  ramen, 
ongeveer  1,98  M.  boven  bega¬ 
nen  grond. 

Groote  kruisbout 
en  twee  pijpbouten,  een  300 
millimeters  er  boven,  een  320 
millimeters  er  onder. 

16,586 

(Zie  traject 
VII.) 

XX. 

’S  HERTOGENBOSCH— NIJMEGEN.  1881. 

169 

’s  HERTOGENBOSCH. 

Katholieke  St.  Jans 
kerk. 

Noordelijke  gevel,  onder  het 
derde  raam  van  den  rechterhoek, 

2 ,go  M.  van  het  linker  contre¬ 
fort  ,  2,43  M.  van  het  rechter 
contrefort,  1,16  M.  boven  het 
plint. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten,  een  454 
millimeters  er  boven,  een  457 
millimeters  er  onder. 

8,536 

(Zie  traject 
VII.)  1, 

j! 

1 

44 


1 

Volg- 

nummer. 

Gemeente  en  gebouw. 

Plaats  van  het  merk. 

Omschrijving  van  het  merk. 

Hoogte 
boven  A.P. 
in  M. 

293 

ROSMALEN. 

Villa  „Zandbergen” , 
tusschen  de  kilome- 
terpalen  5  en  6,  aan 
den  weg  van  ’s  Her- 
togenbosch  naarGra- 
ve ,  Sectie  D.  N°. 
io75* 

Westelijke  zijgevel,  tusschen 
de  beide  ramen,  1,84  M.  links 
van  het  rechter  raamkozijn,  1,69 

M.  rechts  van  het  linker  raam¬ 
kozijn,  0.95  M.  boven  het  plint, 
ongeveer  1,85  M.  boven  beganen 
grond. 

Groote  kruisbout 
en  twee  pijpbouten,  een  435 
millimeters  er  boven,  een  381 
millimeters  er  onder. 

8,188 

294 

NULAND. 

Toren  der  Katho¬ 
lieke  kerk. 

Voorzijde ,  links  van  den  in¬ 
gang,  0,39  M.  rechts  van  het 
linker  contrefort ,  0,40  M.  links 
van  de  omlijsting  om  deur  en 
raam,  ongeveer  2,10  M.  boven 
beganen  grond. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten,  een  441 
millimeters  er  boven ,  een  400 
millimeters  er  onder. 

8,419 

1  295 

HEESCH. 

Toren  der  Katho¬ 
lieke  kerk. 

West-  of  voorzijde,  in  den 
eersten  pilaster  links  van  den 
ingang,  0,40  M.  van  de  beide 
zijkanten  des  pilasters,  1,00  M. 
boven  het  plint,  ongeveer  2,25 

M.  boven  beganen  grond. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten,  een  479 
millimeters  er  boven,  een  428 
millimeters  er  onder. 

10,552 

296 

SCHA1JK. 

Toren  der  Katho¬ 
lieke  kerk. 

West-  of  voorzijde,  links  van 
den  ingang,  1,12  M.  rechts  van 
den  linkerhoek  van  den  muur, 
1,04  M.  links  van  de  omlijs¬ 
ting  van  deur  en  raam,  1,14 

M.  boven  het  plint,  ongeveer 
1,90  M.  boven  beganen  grond. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten,  een  335 
millimeters  er  boven ,  een  348 
millimeters  er  onder. 

12,823 

297 

|J 

REEK. 

Toren  der  Katho¬ 
lieke  kerk. 

West-  01  voorzijde,  links  van 
den  ingang,  1,16  M.  rechts  van 
den  linkerhoek  van  den  muur, 
1,12  M.  links  van  de  deurope¬ 
ning,  ongeveer  2,10  M.  boven 
beganen  grond. 

Groote  kruisbout 
en  twee  pijpbouten ,  een  339 
millimeters  er  boven,  een  482 
millimeters  er  onder. 

12,051 

298 

GRAVE. 

Katholieke  kerk. 

Zuidelijke  gevel,  tusschen  de 
twee  eerste  pilasters  links  van 
den  ingang,  0,81  M.  links  van 
den  eersten  pilaster,  0,80  M. 
rechts  van  den  tweeden  pilas¬ 
ter,  1,66  M.  boven  het  plint, 
ongeveer  2,00  M.  boven  bega¬ 
nen  grond. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten,  een  365 
millimeters  er  boven,  een  403 
millimeters  er  onder. 

12,915 

299 

OVER-ASSELT. 

Protestantsche  kerk 
te  N'eder-Asselt. 

Westelijke  gevel,  1,45  M. 
rechts  van  het  raam,  1,30  M. 
links  van  den  hoekpilaster,  1,31 
M.  boven  het  plint,  ongeveer 
2,55  M.  boven  beganen  grond. 

Groote  kruisbout 
en  twee  pijpbouten ,  een  330 
millimeters  er  boven,  een  525 
millimeters  er  onder. 

13,055 

45 


Gemeente  en  gebouw. 
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boven  A.P. 

in  M. 

3°° 

NIJMEGEN. 

Toren  der  Katho¬ 
lieke  kerk  te  Neer- 
bosch. 

Oost-  of  voorzijde,  links  van 
den  ingang,  0,96  M.  rechts  van 
den  linkerhoek  van  den  muur, 
0,97  M.  links  van  de  deurom- 
lijsting,  1,13  M.  boven  het  plint, 
ongeveer  2,00  M.  boven  bega- 
nen  grond. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten,  een  471 
millimeters  er  boven,  een  429 
millimeters  er  onder. 

11,804 

1  ‘9 

NIJMEGEN. 

Raadhuis. 

Voorgevel,  rechts  van  de 
groote  poort,  0,64  M.  rechts 
van  den  pilaster  der  poort,  0,60 
M.  links  van  den  stijl  van  het 
kleine  vierkante  raamkozijn,  on¬ 
geveer  2,00  M.  boven  beganen 
grond. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten,  een  332 
millimeters  er  boven,  een  390 
millimeters  er  onder. 

32,382 
(Zie  traject 
VI.) 

XXL 

AMSTERDAM-ZWIJNDRECHT.  1882. 

6 

AMSTERDAM. 

St.  Anthonie-waag. 

Noordoostelijke  toren,  1,14  M. 
rechts  van  de  deuropening,  waar¬ 
boven  het  jaartal  1617  staat, 
in  den  tweeden  band  van  ge¬ 
houwen  steen  boven  den  grond, 
ongeveer  2,60  M.  boven  bega¬ 
nen  grond. 

Hoofdmerk 

en  twee  kleine  ronde  kruisbou¬ 
ten,  een  386  millimeters  er 
boven,  een  553  millimeters  er 
onder. 

5,157 

(Zie  traject 

I) 

3°ï 

AMSTERDAM. 

Eilandskerk. 

Zuidelijke-  of  voorgevel,  mid¬ 
den  onder  het  raam  rechts  van 
den  ingang,  2.03  M.  van  den 
rechter  hoekpilaster,  1,96  M. 
van  den  linker-  of  middelpilas- 
ter,  1,78  M.  boven  het  plint, 
in  de  17*  voeg  onder  den  raam- 
dorpel ,  ongeveer  2,52  M.  boven 
beganen  grond. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten,  een  255 
millimeters  er  boven,  een  364 
millimeters  er  onder. 

4,655 

302 

AMSTERDAM. 

Willems-  of  Haar¬ 
lemmerpoort. 

Zuidoost-  of  binnenzijde,  links 
van  het  linker  raam,  0,99  M. 
links  van  de  raamomlijsting, 
0,99  M.  rechts  van  den  linker 
hoekpilaster,  0,87  M.  boven  de 
lijst  der  borstwering,  ongeveer 
2,aS  M.  boven  beganen  grond. 

Groote  kruisbout 
en  twee  pijpbouten,  een  309 
millimeters  er  boven,  een  2S6 
millimeters  er  onder. 

4,881 

3°3 

SLOTEN. 

Raadhuis  te  Sloter- 
dijk. 

Zuidoostelijke-  of  voorgevel, 
midden  onder  den  steen  met 
het  gemeentewapen  tusschen  de 
ramen  in  het  vooruitspringend 
gedeelte  des  gevels,  0,41  M. 
van  beide  raamkozijnen,  1,45 

M.  boven  het  plint,  ongeveer 
i,Si  M.  boven  het  trottoir. 

Groote  kruisbout 
en  twee  pijpbouten,  een  386 
millimeters  er  boven ,  een  402 
millimeters  er  onder. 

3,129 

46 


1'  Volg- 
nummer. 

Gemeente  en  gebouw. 

Plaats  van  het  merk. 

304 

HAARLEMMERLIEDE 
en  SPAARNWOUDE. 

Huis  „Zwanenburg” 
te  Halfweg. 

Noordelijke-  of  voorgevel, 
vooruitspringend  gedeelte,  in 
den  linker  middelpilaster,  0,45 

M.  van  den  rechterkant  des 
pilasters,  0,37  M.  van  den  lin¬ 
kerkant  des  pilasters,  1,44  M. 
boven  het  plint,  ongeveer  1,79 

M.  boven  beganen  grond. 

PlJPBOUT 

en  twee  kleine  ronde  kruisbou¬ 
ten,  een  280  millimeters  er  bo¬ 
ven  ,  een  395  millimeters  er 
onder. 

2,072 

305 

HAARLEMMERLIEDE 
en  SPAARNWOUDE. 

Protestantsche  kerk 
te  Halfweg. 

Zuidoostelijke-  of  voorgevel, 
links  van  den  ingang,  0,17  M. 
rechts  van  den  linker  hoekpi- 
laster  van  het  vooruitspringend 
gedeelte  ,  0,39  M.  links  van  het 
deurkozijn,  1,64  M.  boven  het 
plint,  ongeveer  2,00  M.  boven 
beganen  grond. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten,  een  399 
millimeters  er  boven ,  een  464 
millimeters  er  onder. 

2,023 

i 

j' 

306 

HAARLEMMERLIEDE 
en  SPAARNWOUDE. 

Tolgaarderswoning 
bij  den  tol  nabij  de 
Liede,  aan  den  straat¬ 
weg  van  Amsterdam 
naar  Haarlem. 

Noordelijke-  of  voorgevel , 
links  van  den  ingang,  0,91  M. 
rechts  van  het  linker  raam,  1,44 

M.  boven  het  plint,  ongeveer 
r,9S  M.  boven  beganen  grond. 

PlJPBOUT 

en  twee  kleine  ronde  kruisbou¬ 
ten,  een  372  millimeters  er  bo¬ 
ven,  een  280  millimeters  er 
onder. 

2,338  | 

j  3°7 

i 

i 

HAARLEM. 

Groote  kerk. 

1 

Zuidwestelijke  gevel ,  links 
van  den  linker  ingang,  0,61  M. 
rechts  van  het  linker  contrefort, 
1,09  M.  boven  het  plint,  on¬ 
geveer  1,80  M.  boven  beganen 
grond. 

Hoofdmerk 

cn  twee  pijpbouten,  een  356 
millimeters  er  boven,  een  279 
millimeters  er  onder. 

3,653 

co 

0 

to 

HAARLEM. 

Raadhuis. 

Noordoostelijke-  of  voorgevel, 
gedeelte  links  van  het  bordes  f 
links  van  het  linker  raam ,  0,58 
M.  van  den  linkerhoek  des 
gevels,  ongeveer  1,85  M.  boven 
beganen  grond. 

Groote  kruisbout 
en  twee  pijpbouten ,  een  304 
millimeters  er  boven,  een  413 
millimeters  er  onder. 

3,341 

i 

309 

HEEMSTEDE. 

Katholieke  kerk. 

1 

1 

Westelijke  gevel,  rechts  van 
den  rechter  ingang ,  0,50  M. 
links  van  hel  rechter  contrefort, 
0,49  M.  rechts  van  den  hoek 
van  den  muur,  1,54  M.  boven 
het  plint,  ongeveer  2,09  M. 
j  boven  beganen  grond. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten,  een  301 
millimeters  er  boven,  een  435 
millimeters  er  onder. 

3,851 

310 

1 _ 

HILLEGOM. 

T  olgaarders  woning 
bij  den  tol  nabij 
Hillegom,  aan  den 
1  straatweg  van  Haar¬ 
lem  naar  Hillegom, 
tusschen  de  kilomc- 
tcrpalen  34  en  35. 

i 

Noordoostelijke-  of  voorgevel, 

!  tusschen  de  beide  ramen  links 
van  den  ingang ,  0,33  M.  van 
het  linker  raam,  0,31  M.  van 
het  rechter  raam,  ongeveer  1,74 
M.  boven  beganen  grond. 

Groote  kruisbout 
en  twee  pijpbouten,  een  343 
millimeters  er  boven,  een  309 
millimeters  er  onder. 

2,980 

47 


Gemeente  en  gebouw. 

Plaats  van  het  merk. 

Omschrijving  van  het  merk. 

Hoogte 
boven  A.P. 
in  M.  1 

311 

HILLEGOM. 

Katholieke  kerk. 

Zuidw'estelijke  gevel ,  links 
van  den  toren,  1,62  M.  van  het 
linker  contrefort  des  torens,  1,15 
M.  boven  het  plint. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten ,  een  295 
millimeters  er  boven,  een  427 
millimeters  er  onder. 

3,120 

t 

3ïz 

LISSE. 

Toren  van  de  Pro- 
testantsche  kerk. 

Noordzijde,  2,38  M.  rechts 
van  het  linker  contrefort,  1,49 
M.  boven  het  plint. 

Groote  kruisbout 
en  twee  pijpbouten ,  een  339 
millimeters  er  boven,  een  368 
millimeters  er  onder. 

5,278 

313 

SASSENHEIM. 

Toren  der  Katho- 
lieke  kerk. 

Zuidzijde,  1,15  M.  rechts  van 
het  linker  contrefort,  1,18  M. 
boven  het  plint. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten,  een  45S 
millimeters  er  boven,  een  412 
millimeters  er  onder. 

2,630  ! 

314 

OEGSTGEEST. 

Protestantsche  kerk. 

Oostelijke  gevel,  vooruitsprin¬ 
gend  gedeelte,  2,00  M.  rechts 
van  den  linkerhoek,  1,27  M. 
links  van  den  hoek  van  den 
muur  aan  den  linkerkant  van 
den  ingang,  1,63  M.  boven 
het  plint,  ongeveer  1,75  M.  bo¬ 
ven  beganen  grond. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten,  een  230 
millimeters  er  boven ,  een  302 
millimeters  er  onder. 

5,322 

3,5 

fl 

RIJNSBURG. 

Toren  van  de  Pro¬ 
testantsche  kerk. 

Zuidzijde ,  3,16  M.  rechts  van 
het  linker  contrefort,  2,24  M. 
links  van  het  rechter  contre¬ 
fort,  ongeveer  1,75  M.  boven 
beganen  grond. 

Groote  krltscout 
en  twee  pijpbouten,  een  367 
millimeters  er  boven,  een  342 
millimeters  er  onder. 

4,359 

316 

| 

KATWIJK. 

Toren  van  de  Pro¬ 
testantsche  kerk  te 
Katwijk  aan  den 
Rijn. 

Zuidwest-  of  voorzijde,  1,54 

M.  links  van  het  rechter  con¬ 
trefort,  1,25  M.  van  het  linker 
contrefort,  0,62  M.  onder  den 
onderkant  van  het  raampje, 
ongeveer  1,70  M.  boven  bega¬ 
nen  grond. 

Groote  kruisbout 
en  twee  pijpbouten ,  een  332 
millimeters  er  boven ,  een  340 
millimeters  er  onder. 

4,222 

317 

KATWIJK. 

Stoomgemaal  van 

Rijnland,  nabij  Kat¬ 
wijk  aan  Zee. 

Zuidoostelijke  van  de  zee  af¬ 
gekeerde  gevel,  vooruitspringend 
gedeelte,  in  den  pilaster  links 
van  de  deur,  0,71  M.  links 
van  den  rechterhoek  en  o,6o 

M.  rechts  van  den  linkerhoek 
des  pilasters,  1,50  M.  boven 
het  vlak  van  den  vooruitsprin¬ 
genden  band  van  zandsteen. 

Groote  kruisbout 
en  twee  pijpbouten,  een  239 
millimeters  er  boven ,  een  2 SS 
millimeters  er  onder. 

1 

3,285 

CO 

tn 

KATWIJK. 

Pinnensluis ,  nabij 
Katwijk  aan  Zee. 

Tweede  penant  van  den  zuid- 
westelijken  oever,  zuidwest- 
zijde  van  het  penant,  in  den 
slagstijl  tusschen  de  beide 
vloeddeuren ,  0,79  M.  rechts  van 
den  slagkant  der  buitenste  deur, 
o,So  M.  links  van  de  deurkas, 
1,52  Ar.  onder  den  bovenkant 
der  dekzerk. 

PlJPBOUT 

en  een  kleine  ronde  kruisbout, 

623  millimeters  er  onder. 

3,553 

48 


Gemeente  en  gebouw. 

Plaats  van  het  merk. 

Omschrijving  van  het  merk. 

Hoogte 
boven  A.P.  j 
in  M. 

3*9 

KATWIJK. 

Buitensluis ,  nabij 

Katwijk  aan  Zee. 

Buitenfront,  zuidwestelijke 
vleugel,  7,87  M.  links  van  den 
rechterhoek  des  vleugels,  2,44 

M.  onder  den  onderkant  der 
dekzerk. 

Hoofdmerk 

en  een  pijpbout,  612  millime¬ 
ters  er  boven. 

3,448  ' 

32° 

OEGSTGEEST. 

Katholieke  kerk  in 
de  Leidsche  buurt. 

Zuidelijke  zijgevel,  onder  het 
derde  raam  rechts  van  de  pas¬ 
torie ,  i,74  M.  rechts  van  den 
linker  pilaster,  1,68  M.  links 
van  den  rechter  pilaster,  0,70 

M.  onder  den  raamdorpel,  on¬ 
geveer  1,75  M.  boven  beganen 
grond. 

Groote  kruisbout 
en  twee  pijpbouten ,  een  367 
millimeters  er  boven,  een  410 
millimeters  er  onder. 

2,508 

321 

LEIDEN. 

St.  Pancras-  of  Hoog- 
landsche  kerk. 

Zuidoostelijke  gevel ,  onder 
het  rechter  raam,  2,12  M.  links 
van  het  rechter  contrefort,  2,01 

M.  rechts  van  den  traptoren, 
i,59  M.  onder  den  raamdorpel- 
lijst,  1,12  M.  boven  het  plint, 
ongeveer  1,75  M.  boven  bega¬ 
nen  grond. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten ,  een  405 
millimeters  er  boven,  een  426 
millimeters  er  onder. 

3,475 

1 

ji 

322 

LEIDEN. 

Protestantsche  St. 
Pieterskerk. 

Zuidoostelijke  gevel ,  rechts 
van  den  ingang,  1,46  M.  links 
van  het  rechter  contrefort,  1,44 

M.  rechts  van  de  deuromlijs- 
ting,  1,52  M.  boven  het  muur¬ 
tje,  dat  voor  het  plint  gemet¬ 
seld  is,  ongeveer  2,22  M.  bo¬ 
ven  beganen  grond. 

Groote  kruisbout 
en  twee  pijpbouten ,  een  469 
millimeters  er  boven,  een  512 
millimeters  er  onder. 

4,611 

1 

323 

LEIDEN. 

Sterrenwacht. 

Noordelijke-  of  voorgevel , 
links  van  den  ingang  van  het 
middelgebouw,  0,29  M.  rechts 
van  de  raamomlijsting ,  0,28  M. 
van  de  deuromlijsting,  1,39  M. 
boven  het  plint. 

Groote  kruisbout. 

4,742 

324 

SOETERWOUDE. 

Tolgaarderswoning 
bij  de  Vink. 

Noordwestelijke  gevel,  tus- 
schen  het  eerste  en  het  tweede 
raam  van  den  rechterhoek  ,  0,34 
M.  van  het  eerste,  o,33  M.  van  het 
tweede  raam,  ongeveer  1,70  M. 
boven  beganen  grond. 

Pijpbout 

en  twee  kleine  ronde  kruisbou¬ 
ten,  een  292  millimeters  er  bo¬ 
ven,  een  224  millimeters  er 
onder. 

1,848 

325 

VOORSCHOTEN. 

Protestantsche  kerk. 

| 

1 

Westelijke  gevel,  links  van 
den  linker  ingang,  0,85  M. 
rechts  van  den  hoekpilaster,  0,66 
M.  boven  den  schuinen  kant 
van  den  gemetselden  sokkel, 
ongeveer  2,06  M.  boven  bega¬ 
nen  grond. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten ,  een  443 
millimeters  er  boven,  een  414 
millimeters  er  onder. 

3,676 

49 
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326 

STOMPWIJK. 

Protcstantsche  kerk 
te  Leidschendam. 

Noordoostelijke  gevel,  links 
van  den  uitbouw,  waarin  zich 
de  hoofdingang  bevindt,  2,77 
M.  van  den  linkerhoek,  1,47 
M.  boven  het  plint 

Groote  kruishout 
en  twee  pijpbouten,  een  331 
millimeters  er  boven,  een  3S0 
millimeters  er  onder. 

1,986 

j 

327 

VOORBURG. 

Protcstantsche  kerk. 

Zuidelijke  gevel,  2,59  M. 
rechts  van  het  vooruitspringende 
gedeelte,  waarin  zich  de  deur 
bevindt,  1,03  M.  boven  het 
plint. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten,  een  358 
millimeters  er  boven,  een  331 
millimeters  er  onder. 

4,072 

1 

323 

[ 

RIJSWIJK. 

Protcstantsche  kerk. 

Westelijke  gevel,  links  van 
den  ingang,  0,58  M.  rechts 
van  het  contrefort,  i,oS  M. 
boven  het  plint. 

Groote  kruisdout 
en  twee  pijpbouten,  een  39S 
millimeters  er  boven ,  een  503 
millimeters  er  onder. 

5,671 

|  329 

1 

, 

DELFT. 

Toriin  der  Protes- 
tantsche  Nieuwe 

kerk. 

West-  of  voorzijde ,  in  het 
contrefort  links  van  den  in¬ 
gang,  0,87  M.  links  van  den 
rechterhoek  en  0,84  M.  rechts  van 
den  linkerhoek  van  het  contre¬ 
fort ,  1,76  M.  boven  het  plint, 
ongeveer  2,05  M.  boven  bega- 
nen  grond. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten,  een  252 
millimeters  er  boven,  een  364 
millimeters  er  onder. 

2,985 

1 

330 

1 

DELFT. 

Polytechnische 

school. 

Hoofdgebouw,  vooruitsprin¬ 
gend  gedeelte  van  den  voorge¬ 
vel,  links  van  den  hoofdingang, 
0.42  M.  links  van  de  deurom- 
lijsting,  0,41  M.  rechts  van  den 
linkerhoek  van  den  muur,  1,60 

M.  boven  het  plint. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten,  een  343 
millimeters  er  boven,  een  34S 
millimeters  er  onder. 

2,722 

1 

; 

331 

VRIJENBAN. 

Stoomgemaal ,  ge¬ 
naamd  „Van  Woer¬ 
den”,  van  den  Znid- 
poldcr  van  Delf- 
gauw. 

Zuidwestelijke  gevel ,  rechts 
van  den  ingang,  in  den  pilas¬ 
ter  tusschen  de  deur  en  het 
raam  der  machinekamer,  0,28 

M.  van  den  linkerkant  en  o,2S 

M.  van  den  rechterkant  des 
pilasters,  1,26  M.  boven  het 
plint. 

Pijp  «out 

en  twee  kleine  ronde  kruisbou¬ 
ten,  een  354  millimeters  er  bo¬ 
ven,  een  370  millimeters  er 
onder. 

2,060  | 

332 

OVERSCHJE. 

Katholieke  kerk. 

Voorgevel,  links  van  het  voor¬ 
uitspringende  gedeelte  des  ge¬ 
vels,  0,68  M.  rechts  van  het 
linker  blinde  raam,  1,49  M. 
boven  het  plint. 

Groote  kruishout 
en  twee  pijpbouten ,  een  355 
millimeters  er  boven ,  een  346  1 

millimeters  er  onder.  j 

i 

2,484 

( 

333 

ROTTERDAM. 

Delftsche  poort. 

Noordwest-  of  buitenzijde  van 
den  zuid  westelijken  uitbouw, 
rechts  van  den  doorgang,  in 
het  ronde  gedeelte  van  het  plint, 
0,92  M.  van  den  linkerhoek  en 
1,87  M.  links  van  den  rechter¬ 
hoek  van  het  ronde  gedeelte 
(langs  de  ronding  gemeten) , 
0,72  M.  boven  de  sokkcllijst. 

Pijp  hout 

en  twee  kleine  ronde  kruisbou¬ 
ten,  een  339  millimeters  er  bo¬ 
ven  ,  een  36S  millimeters  er 
onder. 

ij 

2,973  1 

1 

I 

I 

1 

_ j 

5° 
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334 

1 

ROTTERDAM. 

Protcstantsche  Groo- 
te  kerk. 

Noordelijke  gevel,  rechts  van 
den  ingang,  0,95  M.  rechts  van 
den  rechter  deurpilaster,  1,02 

M.  links  van  het  rechter  con¬ 
trefort,  0,76  M.  boven  het  plint, 
ongeveer  1,40  M.  boven  bega- 
nen  grond. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten,  een  306 
millimeters  er  boven,  een  410 
millimeters  er  onder. 

3,325 

ij 

335 

i' 

ROTTERDAM. 

Raadhuis. 

Oostelijke  gevel,  tusschen  het 
eerste  en  tweede  raam  van  den 
rechterkant,  0,95  M.  links  van 
het  eerste  raam,  0,91  M.  bo¬ 
ven  de  sokkel  lijst. 

Groote  kruishout 
en  twee  pijpbouten ,  een  345 
millimeters  er  boven,  een  31 1 
millimeters  er  onder. 

4,675 

I  336 

II 

ROTTERDAM. 

Willemsbrug  over  de 
Nieuwe  Maas. 

Oprit,  noordwestelijk  front 
aan  de  Boompjes,  1,00  M. 
rechts  van  de  deur,  0,87  M. 
boven  het  plint. 

Pijphout 

en  twee  kleine  ronde  kruisbou¬ 
ten,  een  281  millimeters  er  bo¬ 
ven,  een  409  millimeters  er 
onder. 

4,235 

337 

ROTTERDAM. 

Spoorwegbrug  over 
de  Nieuwe  Maas. 

Zuidoostelijk  landhoofd , 

noordwcstzijde,  ongeveer  in  het 
midden  van  het  front,  onge¬ 
veer  1,70  M.  boven  beganen 
grond. 

Pijphout 

en  twee  kleine  ronde  kruisbou¬ 
ten,  een  397  millimeters  er  bo¬ 
ven,  een  283  millimeters  er 
onder. 

6,054 

338 

1 

ROTTERDAM. 

Spoorwegbrug  over 
de  Koningshaven. 

Zuidoostelijk  landhoofd  , 

noord  westzijde,  ongeveer  in  het 
midden  van  het  front,  onge¬ 
veer  2,00  M.  boven  beganen 
grond. 

Pijphout 

en  twee  kleine  ronde  kruisbou¬ 
ten  ,  een  290  millimeters  er  bo¬ 
ven ,  een  399  millimeters  er 
onder. 

5,631 

339 

| 

(1 

IJSSELMONDE. 

Tolgaarders  woning 
j  bij  den  tol  onder  Ha¬ 
re  ndrecht  ,  tusschcn 

1  de  kilometerpalen  31 

j  en  32,  aan  den  weg 
‘  van  Katendrccht  naar 
i  Zwijndrecht. 

Zuidoostelijkc  gevel,  1,11  M. 
rechts  vau  het  linker  raam,  1,27 

M.  links  van  het  rechter  raam, 
ongeveer  1,60  M.  boven  bega¬ 
nen  grond. 

Grootf.  kruishout 
en  twee  pijpbouten,  een  281 
millimeters  er  boven,  een  329 
millimeters  er  onder. 

0,976 

340 

Ü 

RIDDERKERK. 

|  Proicstamsche  kerk 
te  Rijsoord. 

i 

1 

1 

Voorgevel ,  ongeveer  in  het 
midden  onder  het  linker  raam, 
3,57  M.  links  van  het  vooruit¬ 
springende  gedeelte,  3,81  M.  van 
den  linkerhoek  van  tien  muur, 
o,S5  M.  onder  den  onderkant 
van  de  raamoj>ening ,  onge¬ 
veer  1,80  M.  boven  beganen 
grond. 

Grootf.  kruishout 
en  twee  pijpbouten,  een  288 
millimeters  er  boven,  een  297 
millimeters  er  onder. 

1,383 

‘97 

1 

1 _ 

ZWIJNORECHT. 

|  Protesiantsche  kerk. 

I 

1 

Zuidzijde,  beneden  en  links 
van  het  tweede  raam  van  den 
linkerkant,  1,73  M.  links  van 
het  tegen  de  kerk  staande  ge¬ 
bouwtje,  1,77  M.  rechts  van 
het  contrefort,  0,82  M.  boven 
!  het  plint,  ongeveer  1,78  M. 

1  boven  beganen  grond. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten ,  een  307 
millimeters  er  boven,  een  301 
millimeters  er  onder. 

2,136 

(Zie  traject 
IX). 

RIJSWIJK-HOEK  VAN  HOLLAN  D— OVERSCH I  E.  1882. 


RIJSWIJK.  Westelijke  gevel,  links  van  Groote  kruishout  5.671  | 

Protestantsche  kerk.  den  ingang,  0,58  M.  rechts  van  en  twee  pijpbouten,  een  398  (Zie  traject  j 
het  contrefort,  1,08  M.  boven  millimeters  er  boven,  een  503  XXI). 

het  plint.  millimeters  er  onder. 


’S  GRAVENHAGE. 

Toren  van  de  Pro¬ 
testantsche  Groote-  of 
St.  lacobskerk. 


Westzijde,  links  van  den  in¬ 
gang  ,  0,65  M.  rechts  van  het 
contrefort,  1,37  M.  boven  het 
plint. 


Hoofdmerk 


nuiltWltKN 

en  twee  pijpbouten,  een  336 
millimeters  er  boven,  een  394 
millimeters  er  onder. 


342  ’S  GRAVENHAGE. 

Protestantsche 
|  Kloosterkerk. 


Zuidwestelijke  gevel,  links 
van  den  middelingang ,  1,27 
M.  rechts  van  het  contrefort, 
1,24  M.  boven  het  plint. 


Groote  kruisbout 
en  twee  pijpbouten,  een  320 
millimeters  er  boven,  een  314 
millimeters  er  onder. 


5,333  I: 


L00SDU1NEN. 

Tolgaarders  woning 
bij  den  tol  aan  de 
Beek  laan  ,  op  den 
straatweg  van  \s  Gra- 
venhage  naar  Loos- 
duinen. 


Voorgevel,  tusschen  de  beide 
ramen  links  van  den  ingang, 
0,75  M.  links  van  het  rechter 
raam  ,  0,63  M.  rechts  van  het 
linker  raam,  1,38  M.  boven 
het  plint,  ongeveer  1,64  M. 
boven  beganen  grond. 


Pijpbout 

en  twee  kleine  ronde  kruishou¬ 
ten,  een  327  millimeters  er  bo¬ 
ven  ,  een  33 8  millimeters  er 
onder. 


LOOSDUINEN. 

Toren  van  de  Pro¬ 
testantsche  kerk. 


Noord  westzijde,  1,68  M. 
links  van  het  rechter  contre¬ 
fort,  ongeveer  1,75  M.  boven 
beganen  grond. 


Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten ,  een  362 
millimeters  er  boven,  een  341 
millimeters  er  onder. 


MONSTER. 

Tolgaarderswoning 
bij  den  tol  onder 
Monster,  aan  den 
straatweg  van  Loos- 
duinen  naar  Mon- 


!  MONSTER. 

I  Toren  van  de  Pro- 
I  testanlsche  kerk. 


’S  GRAVEZANDE. 

Protestantsche  kerk. 


Zuidoostelijke-  of  voorgevel , 
tusschen  de  beide  ramen,  0,24  M. 
links  van  het  rechter  raam,  0,22 
M.  rechts  van  het  linker  raam, 
ongeveer  1,70  M.  boven  bega¬ 
nen  grond. 


Zuidwest-  of  voorzijde,  links 
van  den  ingang,  o,So  M. 'rechts 
van  het  linker  contrefort,  0,92 
M.  boven  het  plint. 


Voorgevel,  links  van  den 
hoofd  ingang,  1,00  M.  van  den 
deurpilaster,  1,06  M.  rechts  van 
den  linkerhoek  van  den  muur, 
1,15  M.  boven  het  plint  van 
den  pilaster,  ongeveer  i,S5  M. 
boven  beganen  grond. 


Pijpuout 

en  twee  kleine  ronde  kruisbou¬ 
ten,  een  271  millimeters  erbo¬ 
ven  ,  een  23S  millimeters  er 
onder. 


Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten,  een  310 
millimeters  er  boven ,  een  343 
millimeters  er  onder. 


Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten ,  een  396 
millimeters  er  boven,  een  417 
millimeters  er  onder. 


3,846  1 


5- 


Volg¬ 

nummer 

Gemeente  en  gebouw. 

Plaats  van  het  merk. 

Omschrijving  van  het  merk.  . 

Hoogte 
boven  A.P. 
in  M. 

34S 

1 

’S  GRAVEZANDE. 

Postkantoor  te  Hoek 
van  Holland. 

Westelijke  gevel,  1,16  M. 
rechts  van  het  raam,  1,29  M. 
boven  het  plint ,  ongeveer  1,80 

M.  boven  beganen  grond. 

Groote  kruisbout 
en  twee  pijpbouten,  een  295 
millimeters  er  boven,  een  411 
millimeters  er  onder. 

9,334 . 

349 

'S  GRAVEZANDE. 

Gebouw  C. ,  vroeger 
bestemd  voor  de  in- 
en  uitklaring,  in  18S7 
bewoond  door  den 
opzichter  van  den 
waterstaat  te  Hoek 
van  Holland,  Sectie 

Q.  N°.  36. 

Oostelijke  gevel,  ongeveer  in 
het  midden  van  het  muurvak 
tusschen  deur  en  raam,  1,21  M. 
links  van  den  rechter  pilaster, 
1,19  M.  van  den  linker  pilas¬ 
ter,  o,99  M.  boven  het  plint. 

PlJPBOUT 

en  twee  kleine  ronde  kruishou¬ 
ten,  een  240  millimeters  er 
boven,  een  324  millimeters  er 
onder. 

9,128 

35° 

’S  GRAVEZANDE. 

Sluiswachterswoning 
bij  de  Oranjesluis. 

Noordoostelijke-  of  voorgevel, 
tusschen  het  eerste  en  het  twee¬ 
de  raam  van  den  rechterkant, 
0.49  M.  rechts  van  het  linker 
raam ,  0,43  M.  van  het  rechter 
raam  ,  0.50  M.  boven  den  bo¬ 
venkant  der  raamdorpels,  on¬ 
geveer  2,00  M.  boven  beganen 
grond. 

Pijp  bout 

en  twee  kleine  ronde  kruishou¬ 
ten  ,  een  260  millimeters  er  bo¬ 
ven,  een  396  millimeters  er 
onder. 

7,474 

"  351 

1 

'I 

■ 

■ 

MAASSLUIS. 

Protestantsche  kerk. 

Zuidoostelijke  gevel ,  onge¬ 
veer  midden  onder  het  rechter 
raam,  3,06  M.  rechts  van  het 
linker  contrefort,  3,30  M.  links 
van  het  rechter  contrefort,  on¬ 
geveer  1,55  M.  boven  beganen 
grond. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten,  een  305 
millimeters  er  boven,  een  254 
millimeters  er  onder. 

4,722 

352 

ij 

MAASSLUIS. 

Gebouwtje  voor  de 
rijkspeilschaal ,  aan 
het  benedeneinde  der 
haven. 

Noordwestelijke  gevel,  0,61 

M.  links  van  den  rechter  hoek- 
pi  la  ster,  o,66  M.  boven  het 
plint. 

Pijp  bout 

en  twee  kleine  ronde  kruisbou¬ 
ten,  een  207  millimeters  er  bo¬ 
ven,  een  198  millimeters  er 
onder. 

2,895  ‘) 

II 

353 

{  VLAARDINGEN. 

Toren  van  de  Pro- 
]  teslantsche  kerk. 

1 

1 

Westzijde,  links  van  den  in¬ 
gang,  0,47  M.  rechts  van  net 
linker  contrefort,  0,83  M.  links 
van  den  kant  der  nis  waarin 
de  deur  geplaatst  is,  1,17  M. 
van  de  deuromlijsting,  o,68  M. 
boven  het  plint,  ongeveer  1,80 
M.  boven  beganen  grond. 

Groote  kruisbout 
en  twee  pijpbouten,  een  359 
millimeters  er  boven,  een  263 
millimeters  er  onder. 

4,829 

354 

VLAARDINGEN. 

Gebouwtje  voor  de 
rij  ksj/cilse  haal ,  aan 
het  benedeneinde  der 
haven. 

Westelijke  gevel,  0,45  M. 
van  den  linker  hoekpilaster , 
0,56  M.  boven  den  uitspringen¬ 
den  band. 

Pijp  bout 

en  twee  kleine  ronde  kruishou¬ 
ten,  een  272  millimeters  er  bo¬ 
ven  ,  een  246  millimeters  er 
onder. 

3,844 

')  !)ix*r  hu  afbrckcn  van  hcc  gebouwtje  voor  de  rijk$peil>chaal  in  i3?7  is  het  merk  vervallen. 

53 


|  Volg- 
nummer. 

Gemeente  en  gebouw. 

Plaats  van  het  merk. 

Omschrijving  van  het  merk. 

Hoogte 
|  boven  A.P. 

1  in  M. 

1  | 

355 

VLAARDINGER 

AMBACHT. 

Sliiishuis  bij  de  Vijf- 
sluizen. 

Voorgevel,  links  van  het 
raam,  0,83  M.  van  den  linker¬ 
hoek  des  gevels,  0,38  M.  bo¬ 
ven  den  band. 

PlJPIlOUT 

en  twee  kleine  ronde  kruisbou¬ 
ten,  een  263  millimeters  er  bo¬ 
ven,  een  328  millimeters  er 
onder. 

4,677 

356 

SCHIEDAM. 

Protestantsche  Groo- 
te  kerk. 

Noordelijke  gevel,  ongeveer 
midden  onder  het  raam  links 
van  den  ingang,  2,04  M.  rechts 
van  het  linker  contrefort,  2,26 
M.  links  van  het  rechter  con¬ 
trefort,  1,04  M.  boven  de  sok- 
kellijst. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten,  een  328 
millimeters  er  boven ,  een  303 
millimeters  er  onder. 

2,807 

332 

' 

OVERSCHIE. 

Katholieke  kerk. 

Voorgevel,  links  van  het 
vooruitspringende  gedeelte  des 
gevels,  0,68  M.  rechts  van  het 
linker  blinde  raam,  1,49  M. 
boven  het  plint. 

Groote  kruishout 
en  twee  pijpbouten,  een  355 
millimeters  er  boven,  een  346 
millimeters  er  onder. 

2,484 

(Zie  traject  • 
XXI). 

XXIII. 

HAARLEM-HELDER.  1882-1883. 

3°  7 

HAARLEM. 

Protestantsche  G roo¬ 
ie  kerk. 

Zuid  westelijke  gevel,  links 
van  den  linker  ingang,  0,61  M. 
rechts  van  het  linker  contrefort, 
1,09  M.  boven  het  plint,  onge¬ 
veer  i,So  M.  boven  beganen 
grond. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten,  een  356 
millimeters  er  boven,  een  279 
millimeters  er  onder. 

3,653 

(Zie  traject 
XXI). 

357 

SCHOOTEN. 

Katholieke  kerk. 

Voorgevel,  links  van  den  in¬ 
gang,  0,40  M.  rechts  van  het 
contrefort,  1,37  M.  boven  het 
plint,  ongeveer  1,85  M.  boven 
beganen  grond. 

Groote  krltsdout 
en  twee  pijpbouten,  een  303 
millimeters  er  boven,  een  437 
millimeters  er  onder. 

3,193 

358 

VELSEN. 

Rrotestantsche  kerk 
te  Zandpoort. 

Voorgevel,  onder  het  linker 
raam,  1,29  M.  links  van  het 
contrefort  ter  linkerzijde  van 
den  ingang,  i,ió  M.  boven 
het  plint. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten,  een  337 
millimeters  er  boven ,  een  3SS 
millimeters  er  onder. 

4,785  j 

* 

359 

VELSEN. 

Protestantsche  kerk 
te  Velsen. 

Oostelijke-  of  voorgevel,  on¬ 
der  het  linker  raam,  2,12  M. 
van  den  linkerhoek  des  gevels, 
ongeveer  i,So  M.  boven  bega¬ 
nen  grond. 

Groote  kruishout 
en  twee  pijpbouten,  een  377 
millimeters  er  boven,  een  247 
millimeters  er  onder. 

5,281  j 

360 

VELSEN. 

Protestantsche  kerk 
te  IJ  muiclen. 

Voorgevel ,  in  het  vooruit¬ 
springende  middelgedeelte,  0,52 

M.  links  van  den  ingang,  1,30 

M.  boven  het  plint,  ongeveer 
i,7S  M.  boven  beganen  grond. 

Pijphout 

en  twee  kleine  ronde  kruishou¬ 
ten,  een  334  millimeters  er  bo¬ 
ven,  een  35S  millimeters  er 
onder. 

11,081 

54 


Volg- 

nummer. 

Gemeente  en  gebouw. 

Plaats  van  liet  merk. 

Omschrijving  van  het  merk. 

Hoogte 
boven  A.P. 
in  M. 

361  j 

1  1 

i! 

| 

VELSEN. 

Noorclzeesluizcn  te 
IJmuiden. 

Noordelijke  deurkas  van  <le 
buiten  ebdeuren  der  noorde¬ 
lijke  in  1S72  gebouwde  groote 
schutsluis,  5,36  M.  van  den 
rechterhoek  der  deurkas,  0,71 

M.  onder  den  bovenkant  der 
dekzerk. 

Hoofdmerk. 

2,716 

I 

362 

I 

VELSEN. 

Noörd/eesluizen  te 
IJmuiden. 

Zuidelijke  deurkas  van  de 
buiten  ebdeuren  der  noorde¬ 
lijke  in  1872  gebouwde  groote 
schutsluis,  6,89  M.  van  den 
linkerhoek  der  deurkas,  0,76 

M.  onder  den  bovenkant  der 
dekzerk. 

PlJPBOUT. 

1 

il 

2,632 

363 

VELSEN. 

Noord  zeesluizen  te 
IJmuiden. 

Zuidelijke  deurkas  van  de 
buiten  ebdeuren  der  kleine 
schutsluis,  2,45  M.  van  den 
linkerhoek  der  deurkas,  0,83 

M.  onder  den  bovenkant  der 
dekzerk. 

PlJPBOUT. 

2,603 

1 

| 

364 

i 

BEVERWIJK. 

Toren  van  de  Pro- 
testantschc  kerk. 

Noordzijde,  2,38  M.  van  den 
rechterhoek,  0,93  M.  bo\'en  het 
plint. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten ,  een  445 
millimeters  er  boven,  een  272 
millimeters  er  onder. 

5,776 

i| 

3^5 

1 

HEEMSKERK. 

T  olgaardersvvon  i  ng 
bij  den  tol  onder 
Heemskerk,  aan  den 
straatweg  van  Haar¬ 
lem  naar  Alkmaar, 
tusschcn  de  kilome- 
terpalen  14  en  15. 

Voorgevel ,  links  van  het 
raam ,  0,41  M.  rechts  van  den 
linkerhoek  des  gevels,  ongeveer 
1,65  M.  boven  beganen  grond. 

PlïPROUT 

en  twee  kleine  ronde  kruisbou¬ 
ten,  een  250  millimeters  er  bo¬ 
ven,  een  323  millimeters  er 
onder. 

4,203 

Ij  3<>6 

CASTRICUM. 

Katholieke  kerk. 

Zuidwestelijke  zijgevel,  mid¬ 
den  onder  het  linker  raam,  4,43 
M.  links  van  het  rechter  con¬ 
trefort,  4,41  M.  rechts  van  het 
linker  contrefort,  1,54  M.  bo¬ 
ven  het  plint. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten ,  een  282 
millimeters  er  boven,  een  409 
millimeters  er  onder. 

2,213 

F 

1 

LIMMEN. 

Tolgaarders  woning 
bij  den  lol  onder 
J.immen ,  aan  den 

1  straatweg  van  Haar¬ 
lem  naar  Alkmaar , 
bij  den  kilometer- 
]iaal  25. 

Voorgevel ,  links  van  het 
raam,  0,51  M.  rechts  van  den 
linkerhoek  des  gevels,  ongeveer 
i,Go  M.  boven  beganen  grond. 

PlJPBOUT 

en  twee  kleine  ronde  kruisbou¬ 
ten,  een  266  millimeters  er  bo¬ 
ven  ,  een  324  millimeters  er 
onder. 

3,206 

55 


m 

mm 

Gemeente  cn  gebouw. 

Plaats  van  het  merk. 

Omschrijving  van  het  merk. 

Hoogte 
boven  A.P. 
in  M. 

368 

HEILO. 

Protestantsche  kerk. 

Zuidelijke  zijgevel,  2,54  M. 
links  van  den  ingang,  onge¬ 
veer  i  ,8o  M.  boven  beganen 
grond. 

Groote  kruishout 
en  twee  pijpbouten ,  een  364 
millimeters  er  boven  ,  een  365 
millimeters  er  onder. 

5,765 

369 

ALKMAAR. 

Protestantsche  Groo- 
te  kerk. 

Zuidoostelijke  gevel,  midden 
onder  het  raam,  3,35  M.  rechts 
van  het  linker  contrefort,  0,71 

M.  boven  den  sokkel. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten ,  een  379 
millimeters  er  boven,  een  226 
millimeters  er  onder. 

4,337  | 

37° 

1 

I' 

ALKMAAR. 

Stadswaag. 

Zuidwestelijke  zijgevel,  i,oo 

M.  links  van  de  eerste  deur 
van  den  rechterkant,  ongeveer 
2,00  M.  boven  beganen  grond. 

Grootë  KRUISnOUT 
en  twee  pijpbouten,  een  21S 
millimeters  er  boven  ,  een  342 
millimeters  er  onder. 

3,444 

371 

s 

il 

BERGEN. 

Tolgaarderswoning 
bij  den  tol  onder 
bergen ,  aan  het 
N  oord-Hollandsch 
kanaal ,  tusschen  de 
kilometerpalcn  34  en 
35,  bij  de  vlotbrug. 

Voorgevel ,  tusschen  de  deur 
en  het  linker  raam,  0,58  M. 
links  van  het  deurkozijn,  onge¬ 
veer  i,75  3VL  boven  beganen 
grond. 

Pijpdout 

en  twee  kleine  ronde  kruishou¬ 
ten,  een  267  millimeters  er  bo¬ 
ven  ,  een  266  millimeters  er 
onder. 

3,135 

372 

1 

SCHOORL. 

Tolgaarderswoning 
bij  den  tol  nabij 
Schoorldam,  aan  het 
Noord- Hol  landsch 
kanaal ,  tusschen  de 
kilometerpalcn  40  en 
41. 

Voorgevel,  links  van  het 
raam,  0,74  M.  van  den  linker¬ 
hoek  des  gevels,  ongeveer  1,75 

M.  boven  beganen  grond. 

Pijpdout 

en  twee  kleine  ronde  kruishou¬ 
ten,  een  336  millimeters  er  bo¬ 
ven ,  een  345  millimeters  er 
onder. 

2,791 

373 

SCHOORL. 

Protestantsche  kerk. 

Westelijke-  of  voorgevel,  links 
van  den  ingang,  1,35  M.  rechts 
van  het  linker  contrefort,  1,13 

M.  boven  het  plint. 

Groote  kruishout 
en  twee  pijpbouten,  een  391 
millimeters  er  boven,  een  354 
millimeters  er  onder. 

9,069 

374 

ZIJPE. 

Tolgaarders  won  i  ng 
bij  den  tol  nabij  de 
liurgervlotbrug,  aan 
het  Noord- Hol- 

landsch  kanaal ,  tus¬ 
schen  de  kilometcr- 
palen  46  en  47. 

Voorgevel,  links  van  het 
raam,  0,60  M.  van  den  linker¬ 
hoek  des  gevels,  ongeveer  1,60 

M.  boven  beganen  grond. 

PlJPBOUT 

en  twee  kleine  ronde  kruishou¬ 
ten,  een  265  millimeters  er  bo¬ 
ven,  een  320  millimeters  er 
onder. 

2,953 

375 

ZIJPE. 

Doopsgezinde  kerk 
in  de  Men  nisten- 
buurt. 

Voorgevel,  links  van  den  in¬ 
gang,  i,oS  M.  rechts  van  den 
linker  hoekpilaster,  1,20  M.  bo¬ 
ven  het  plint. 

Groote  kruishout 
en  twee  pijpbouten,  een  2S9 
millimeters  er  boven,  een  424 
millimeters  er  onder. 

2,007 

5<> 


5  i 

Volg-  ! 

1  nummer. 

Gemeente  en  gebouw. 

Plaats  van  het  merk. 

Omschrijving  van  het  merk. 

Hoogte 
boven  A.P. 
in  M. 

376 

11 

i' 

i 

PETTEN. 

Troicstanlsclie  kerk. 

Westzijde,  midden  onder  het 
derde  raam  van  den  linkerhoek, 
1,31  M.  links  van  het  rechter 
contrefort,  1,33  M.  rechts  van 
het  linker  contrefort,  ongeveer 
1,60  M.  boven  beganen  grond. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten ,  een  2R9 
millimeters  er  boven ,  een  326 
millimeters  er  onder. 

4,345 

> 

j 

ZUPE. 

Tolgaarderswoning 
bij  den  tol  nabij  de 
Stolpervlotbnig,  aan 
het  Noord-Hol- 

landsch  kanaal,  tus- 
schen  de  kilomctcr- 
palen  53  en  54- 

Voorgevel ,  links  van  het 
raam ,  0.64  M.  rechts  van  den 
linkerhoek  des  gevels,  ongeveer 
1,65  M.  boven  beganen  grond. 

Pij  PBO  ut 

cn  twee  kleine  ronde  kruishou¬ 
ten,  een  320  millimeters  er  bo¬ 
ven  ,  een  325  millimeters  er  j 
onder. 

3,082 

I 

i  3/5 

>  ! 

ZIJPE. 

Zij  per  schutsluis  in 
het  Noord-Hol- 

landsch  kanaal. 

Huitensluishoofd ,  westelijke 
deurkas  der  buiten  ebdeuren, 
0,73  M.  links  van  den  slagkant 
des  slagstijls ,  o,8ï  M.  onder 
den  bovenkant  der  dekzerk. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten,  een  258 
millimeters  er  boven,  een  342 
millimeters  er  onder. 

1,914 

! 

ij 

379 

1 

s 

1 

1 

1 

HELDER. 

'  Tolgaarderswoning 
bij  den  tol  nabij  de 
Kooi, aan  het  Noord- 
Hollandsch  kanaal, 
bij  kilometer j>aal  65. 

Voorgevel ,  links  van  het 
raam,  0,66  M.  van  den  linker¬ 
hoek  des  gevels,  ongeveer  1,65 

M.  boven  beganen  grond. 

PlJPBOUT 

en  twee  kleine  ronde  kruisbou¬ 
ten,  een  298  millimeters  er  bo¬ 
ven  ,  een  297  millimeters  er 
onder. 

3,077 

1 

300 

i 

HELDER. 

'  Tolgaarderswoning 
bij  den  tol  nabij  het 
Nieuwediep,  onge¬ 
veer  200  M.  voorbij 
kilometerpanl  70. 

Voorgevel,  tusschcn  den  uit¬ 
bouw  en  het  linker  raam,  0,60 

M.  rechts  van  dat  linker  raam, 
1,35  M.  boven  het  plint,  onge¬ 
veer  1,65  M.  boven  beganen 
grond. 

PlJPBOUT 

en  twee  kleine  ronde  kruisbou¬ 
ten,  een  361  millimeters  er  bo¬ 
ven,  een  381  millimeters  er 
onder. 

3,206 

381 

Ij 

; 

HELDER. 

Koopvaarders  schut¬ 
sluis. 

: 

I 

Binncnsluishoofd ,  noordwes¬ 
telijke  deurkas  der  binnen  eb¬ 
deuren,  4,76  M.  rechts  van  den 
linkerhoek  der  deurkas,  0,77  M. 
onderden  bovenkant  der  dekzerk. 

Hoofdmerk 

cn  een  pijpbout,  286  millime¬ 
ters  er  boven. 

0,813 

382 

HELDER. 

1  Protestantsche  Nieu¬ 
we  kerk. 

Noordelijke-  of  voorgevel,  on¬ 
der  het  linker  raam,  2,54  M. 
van  den  linkerhoek  tics  gevels, 
ongeveer  1,55  M.  boven  bega¬ 
nen  grond. 

GrOOTE  KKUISBOUT 
en  twee  pijpbouten,  een  274 
millimeters  er  boven,  een  224 
millimeters  er  onder. 

3,267 

3*3 

I 

Ltut, 

HELDER. 

Protestantsche  Wcs- 
ter  kerk. 

' 

1 

Vooruitspringend  gedeelte  van 
den  noordelijken-  of  voorgevel , 
links  van  den  uitbouw  waarin 
de  deur  geplaatst  is,  1,25  M. 
rechts  van  den  linkerhoek  van 
den  voorsprong,  ongeveer  1,80 
M.  boven  beganen  grond. 

Hooi-dm  erk 

en  twee  pijpbouten ,  een  243 
millimeters  er  boven ,  een  263 
millimeters  er  onder. 

2,622 

57 


Volg¬ 

nummer. 

Gemeente  en  gebouw. 

Plaats  van  het  merk. 

Omschrijving  van  het  merk. 

Hoogte 
boven  A.P. 

in  M. 

XXIV. 

ALKMAAR— EN  KH  UIZEN.  1882. 

i  369 

ALKMAAR. 

Protestantsche  Groo- 
te  kerk. 

Zuidoostelijke  gevel,  midden 
onder  het  raam,  3,35  M.  rechts 
van  het  linker  contrefort,  0,71 

M.  boven  den  sokkel. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten,  een  379 
millimeters  er  boven,  een  226 
millimeters  er  onder. 

4,337 

(Zie  traject 
XXIII). 

3S4 

ALKMAAR. 

Brugwachterswoning 
bij  de  Friesche  brug. 

Voorgevel,  tusschen  de  deur 
en  het  linker  raam,  0,40  M. 
links  van  den  deurpilaster,  1,37 

M.  boven  het  plint,  ongeveer 
i,7S  M.  boven  beganen  grond. 

Pijp  bout 

en  twee  kleine  ronde  kruisbou¬ 
ten,  een  343  millimeters  er  bo¬ 
ven  ,  een  259  millimeters  er 
onder. 

3,175 

335 

OTERLEEK. 

Raadhuis. 

Noordoostelijke  zijgevel,  tus¬ 
schen  het  eerste  en  tweede  raam 
van  den  rechterkant,  0,37  M. 
links  van  het  rechter  raam,  1,38 

M.  boven  het  plint. 

Groote  kruisbout 
en  twee  pijpbouten,  een  485 
millimeters  er  boven,  een  419 
millimeters  er  onder. 

1,264 

386 

URSEM. 

Katholieke  kerk. 

Noordoostelijke  gevel ,  in  het 
voorvlak  van  het  tweede  con¬ 
trefort  van  den  rechterkant,  0.2S 
M.  van  den  rechterkant  van 
het  contrefort ,  ongeveer  1,65 

M.  boven  beganen  grond. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten,  een  305 
millimeters  er  boven,  een  421 
millimeters  er  onder. 

—  0,188 

3S7 

AVENHORN. 

Protestantsche  kerk. 

Voorgevel,  tusschen  den  rech¬ 
terhoek  van  den  gevel  en  het 
contrefort  rechts  van  den  in¬ 
gang,  1,31  M.  rechts  van  dat 
contrefort,  ongeveer  1,16  M.  bo¬ 
ven  beganen  grond. 

Groote  kruisbout 
en  twee  pijpbouten,  een  415 
millimeters  er  boven ,  een  369 
millimeters  er  onder. 

0,880  J 

388 

BERKHOUT. 

Stoomgemaal  der 

Westerkoggen. 

Noordelijke  gevel,  tusschen 
de  deur  en  het  linker  raam , 
1,28  M.  links  van  het  deurko¬ 
zijn,  1.10  M.  boven  het  plint. 

Groote  kruisbout 
en  twee  pijpbouten ,  een  400 
millimeters  er  boven,  een  462 
millimeters  er  onder. 

1,522 

u 

co 

0 

HOORN. 

Protestantsche  Oos- 
terkerk. 

Voorgevel,  links  van  den 
ingang,  0,19  M.  links  van  den 
linker  deurpilaster,  ongeveer 
2,30  M.  boven  beganen  grond. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten,  een  530 
millimeters  er  boven,  een  460 
millimeters  er  onder. 

4,738 

390 

BLOKKER. 

Katholieke  kerk  te 
Westerblokker. 

Noordelijke  gevel ,  onder  het 
linker  raam,  1,77  M.  rechts 
van  den  linker  hoekpilaster, 
1,32  M.  boven  het  plint. 

1 

Groote  kruisbout 
en  twee  pijpbouten ,  een  399 
millimeters  er  boven,  een  227 
millimeters  er  onder. 

1,704  , 

1  39' 

WESTWOUD. 

Toren  der  Katho¬ 
lieke  kerk. 

Zuid  west  zij  de,  links  van  den 
ingang,  0,62  M.  rechts  van  den 
linkerhoek  des  torens,  1,50  M. 
boven  het  plint. 

Groote  kruisbout 
en  twee  pijpbouten,  een  2S5 
millimeters  er  boven,  een  361 
millimeters  er  onder. 

2,086 

S 


5S 


Volg- 
]  nummer. 

i 

Gemeente  en  gebouw. 

Plaats  van  het  merk. 

Omschrijving  van  het  merk. 

Hoogte  , 
boven  A.P. 
in  M. 

!  392 

1 

HQOGKARSPEL. 

Protestantsche  kerk. 

Zuidoostzijdej  midden  onder 
het  raam,  3,88  M.  rechts  van 
den  linkerhoek,  3,97  M.  links 
van  den  rechterhoek  van  den 
muur,  1,50  M.  boven  het  plint. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten,  een  473 
millimeters  er  boven,  een  424 
millimeters  er  onder. 

1,905 

393 

1; 

| 

| 

GROOTEBROEK. 

Protestantsche  kerk. 

Noordelijke  gevel,  onder  het 
eerste  raam  links  van  den  in¬ 
gang,  1,78  M.  links  van  het 
contrefort  naast  den  ingang,  i,n 

M.  beneden  den  onderkant  van 
den  hardsteenen  onderdorpel , 
ongeveer  1,90  M.  boven  bega- 
nen  grond. 

Groote  kruishout 
en  twee  pijpbouten,  een  296 
millimeters  er  boven ,  een  245 
millimeters  er  onder. 

2,622 

394 

|( 

1 

BOVENKARSPEL. 

Toren  van  de  Pro¬ 
testantsche  kerk. 

Westzijde,  0,50  M.  links  van 
den  ingang  tot  den  toren,  1,50 

M.  boven  het  plint. 

Groote  kruishout 
en  twee  pijpbouten,  een  228 
millimeters  er  boven,  een  285 
millimeters  er  onder. 

1,500 

395 

j 

ENKHUIZEN. 

Zuidertoren. 

Westzijde,  1,77  M.  links  van 
den  ingang,  1,64  M.  boven  het 
plint. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten,  een  388 
millimeters  er  boven,  een  2S3 
millimeters  er  onder. 

2,171 

396 

1 

ENKHUIZEN. 

Raadhuis. 

Noordelijke  zijgevel,  vooruit¬ 
springend  gedeelte,  tusschen  het 
eerste  en  tweede  raam  van  den 
rechterkant ,  0.98  M.  links  van 
het  groote  middelraam,  0,85 

M.  boven  den  sokkel. 

Groote  kruisbout 
en  twee  pijpbouten ,  een  377 
millimeters  er  boven,  een  421 
millimeters  er  onder. 

4,697 

397 

1 

1  ' 

ENKHUIZEN. 

Gebouwtje  voor  de 
rijkspeilschaal  bij 

I  den  Dromedaris. 

1 

Noordzijde,  0,48  M.  links 
van  het  raam ,  0,80  M.  boven 
het  plint. 

Pjjpbout 

en  twee  kleine  ronde  kruisbou¬ 
ten,  een  337  millimeters  er  bo¬ 
ven,  een  301  millimeters  er 
onder. 

4,460  1 

XXV. 

UTRECHT-ZWOLLE.  1883-1884. 

;  155 

' 

t 

1 

I 

|  UTRECHT. 

|  Domtoren. 

1 

1 

i 

Oostzijde,  in  den  pilaster  aan 
den  linkerkant  van  het  blinde 
raam  aan  de  linkerzijde  van 
den  doorgang,  0,47  M.  van 
den  linkerkant,  0.45  M.  van 
den  rechterkant  des  pilasters, 
ongeveer  1,96  M.  boven  bega¬ 
ne  n  grond. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten ,  een  395 
millimeters  er  boven ,  een  395 
millimeters  er  onder. 

7,613 

(Zie  traject 
VII). 

59 
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398 

DE  BILT. 

Protestantsche  kerk. 

Zuidelijke  gevel,  midden  on¬ 
der  het  derde  raam  van  den 
linkerkant,  2,86  M.  links  van 
den  rechterhoek  van  den  muur, 
0,89  M.  onder  het  begin  van 
den  cementen  onderdorpel  van 
het  raam,  ongeveer  i,SS  M. 
boven  beganen  grond. 

Groote  kruisbout 
en  twee  pijpbouten ,  een  282 
millimeters  er  boven,  een  232 
millimeters  er  onder. 

5,010 

399 

ZEIST. 

Protestantsche  kerk 
te  Soesterberg. 

Zuidwestelijke  gevel ,  links 
van  den  ingang,  0,66  M.  links 
van  de  deuromlijsting,  1,38  M. 
boven  het  plint. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten,  een  29S 
millimeters  er  boven,  een  368 
millimeters  er  onder. 

12,538 

400 

AMERSFOORT. 

Tolgaarderswoning 
bij  tol  N°.  3 ,  aan 
den  straatweg  van 
Utrecht  naar  Amers¬ 
foort,  tusschen  Soes¬ 
terberg  en  den  Gal¬ 
gen  berg,  tusschen  de 
kilometerpalen  87  en 
88. 

Voorgevel,  links  van  de  lin¬ 
ker  deur,  0,61  M.  van  de  deur¬ 
opening,  0,63  M.  rechts  van  de 
raamopening,  ongeveer  1,81  M. 
boven  beganen  grond. 

Groote  kruisbout 
en  twee  pijpbouten,  een  329 
millimeters  er  boven,  een  243 
millimeters  er  onder. 

36,227 

I 

‘1 

' 

401 

AMERSFOORT. 

Tolgaarderswoni  ng 
bij  tol  N\  4,  aan 
den  straatweg  van 
Utrecht  naar  Amers¬ 
foort,  bij  Amersfoort. 

Voorgevel ,  links  van  de  deur, 
0,61  M.  van  de  deuropening, 
0,61  M.  rechts  van  de  raam¬ 
opening,  ongeveer  1,82  M.  boven 
beganen  grond. 

Pij  PBO  ut 

en  twee  kleine  ronde  kruishou¬ 
ten,  een  270  millimeters  er  bo¬ 
ven,  een  281  millimeters  er 
onder. 

7,807 

2 1 

AMERSFOORT. 

Groote  toren. 

Westzijde,  in  het  basement, 
6,02  M.  van  het  rechter  con¬ 
trefort,  5,19  M.  van  het  linker 
contrefort,  ongeveer  i,io  M. 
boven  beganen  grond. 

Hoofdmerk 

en  twee  kleine  ronde  kruisbou¬ 
ten,  een  426  millimeters  er  bo¬ 
ven ,  een  4S7  millimeters  er 
onder. 

4,099 

(Zie  traject 

ii). 

402 

HOOGLAND. 

T  olgaardcrs  won  i  ng 
bij  den  tol,  aan  den 
straatweg  van  Amers¬ 
foort  naar  Hoevela¬ 
ken  ,  nabij  Hoeve¬ 
laken 

Voorgevel,  links  van  de  deur, 
midden  tusschen  het  raam  en 
de  deur,  0,49  M.  rechts  van 
het  raam,  ongeveer  1,84  M. 
boven  beganen  grond. 

PlJPBOUT 

en  twee  kleine  ronde  kruisbou¬ 
ten,  een  284  millimeters  er  bo¬ 
ven ,  een  297  millimeters  er 
onder. 

6,032  j 

j! 

1 

403 

NIJKERK. 

Tolgaarderswoning 
bij  tol  N°.  1,  nabij 
het  Pannehuis ,  aan 
den  straatweg  van 
Hoevelaken  naar  Nij- 
kerk ,  tusschen  de 
kilometerpalen  3  en  4. 

Voorgevel,  tusschen  den  rech¬ 
terhoek  van  den  muur  en  het 
daarbij  geplaatste  raam,  0,50 

M.  van  het  raam,  0,50  M.  van 
den  hoek  van  den  muur,  1,41 

M.  boven  het  plint. 

PlJPBOUT 

en  twee  kleine  ronde  kruisbou¬ 
ten,  een  221  millimeters  er  bo¬ 
ven  ,  .  een  282  millimeters  er 
onder. 

1 

5,285 

1 

6o 


l 
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405 


406 


407 


408 


409 


NIJKERK. 

Toren  van  de  Pro- 
testantsche  kerk. 


NIJKERK. 

Gebouwtje  voor  de 
registreerende  peil¬ 
schaal. 


PUTTEN. 

T  olgaarderswoning 
bij  tol  N°.  3,  ge¬ 
naamd  de  Kroon  of 
de  Muis,  aan  den 
straatweg  van  Nij- 
kerk  naar  Putten,  bij 
kilometerpaal  10. 


PUTTEN. 

Tol  gaarders  woning 
bij  tol  N°.  4,  nabij 
Bijsteren ,  aan  den 
straatweg  van  Nij- 
kerk  naar  Putten , 
tusschen  de  kilome- 
terpalen  14  en  15. 


PUTTEN. 

Toren  van  de  Pro- 
teslantsche  kerk. 


ERMELO. 

Toren  van  de  Pro- 
testantsche  kerk  te 
Ermelo. 


1 


ERMELO. 

Tolgaarderswoning 
bij  tol  N°.  6 ,  aan 
den  straatweg  van 
Ermelo  naar  Har¬ 
derwijk  ,  nabij  Ton- 
sel,  bij  kilometerpaal 
24. 


Westzijde,  rechts  van  den  in¬ 
gang,  1.26  M.  rechts  van  de 
deuromlijsting ,  1,03  M.  boven 
het  plint,  ongeveer  2,48  M. 
boven  beganen  grond. 


Zuidelijke-  of  voorgevel,  links 
van  den  ingang,  0,38  M.  links 
van  de  deur,  0,61  M.  van  den 
linkerhoek  van  den  muur,  0,79 
M.  boven  het  bandje,  1,35  M. 
boven  het  plint,  ongeveer  1,70 
M.  boven  beganen  grond. 


Zuidelijke-  of  voorgevel,  tus¬ 
schen  den  rechterhoek  van  den 
muur  en  het  raam,  0,51  M. 
rechts  van  het  raam,  0,49  M. 
links  van  den  hoek  van  den 
gevel,  1,45  M.  boven  het  plint. 


Zuidelijke-  cf  voorgevel,  tus¬ 
schen  den  rechterhoek  van  den 
muur  en  het  raam ,  0,50  M. 
rechts  van  het  raam,  0,49  M. 
links  van  den  hoek  van  den 
gevel,  1,58  M.  boven  het  plint. 


Westzijde,  links  van  den  in¬ 
gang,  1,12  M.  links  van  de 
deuropening,  4,28  M.  rechts 
van  den  linkerhoek  van  den 
muur,  ongeveer  2,05  M.  boven 
beganen  grond. 


Westzijde,  links  van  den  in¬ 
gang,  1,15  M.  links  van  de 
deuromlijsting,  1,78  M.  rechts 
van  den  linkerhoek  des  torens, 
ongeveer  1,85  M.  boven  bega¬ 
nen  grond. 


Voorgevel,  tusschen  den  rech¬ 
terhoek  van  den  gevel  en  het 
raam,  0,50  M.  rechts  van  het 
raam,  0,49  M.  links  van  den 
hoek  van  den  gevel,  1,47  M. 
boven  het  plint. 


Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten,  een  308 
millimeters  er  boven,  een  390 
millimeters  er  onder. 


Pjjpbout 

en  twee  kleine  ronde  kruishou¬ 
ten,  een  293  millimeters  er  bo¬ 
ven,  een  310  millimeters  er 
onder. 


PlJPDOUT 

en  twee  kleine  ronde  kruishou¬ 
ten,  een  256  millimeters  er  bo¬ 
ven,  een  2S3  millimeters  er 
onder. 


Pijp  bout 

en  twee  kleine  ronde  kruisbou¬ 
ten,  een  265  millimeters  er  bo¬ 
ven  ,  een  331  millimeters  er 
onder. 


Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten,  een  341 
millimeters  er  boven,  een  331 
millimeters  er  onder. 


Groote  kruisbout 
en  twee  pijpbouten,  een  296 
millimeters  er  boven,  een  318 
millimeters  er  onder. 


PlJPBOUT 

en  twee  kleine  ronde  kruishou¬ 
ten,  een  279  millimeters  er  bo¬ 
ven,  een  271  millimeters  er 
onder. 


5,101 


5,175 


4,013 


11,911 


19,580 


17,666 


9,466 


6 


Volg- 

nummer. 

Gemeente  en  gebouw. 

411 

HARDERWIJK. 

Protestantsclie  kerk. 

} 

1  412 

i; 

1: 

HARDERWIJK. 

Tolgaarderswoning 
bij  tol  N°.  7 ,  even 
voorbij  de  stad  Har¬ 
derwijk  ,  aan  den 
straatweg  van  Har¬ 
derwijk  naar  Hier- 
den. 

413 

|| 

ij 

HARDERWIJK. 

Protestantsche  kerk 
te  Hierden. 

4,4 

ERMELO. 

Tolgaarderswoning 
bij  tol  N°.  9 ,  nabij 
het  Westeinde  bij 
Nunspeet,  aan  den 
straatweg  van  Har¬ 
derwijk  naar  Zwolle. 

4^5 

ERMELO. 

Protestantsche  kerk 
te  Xunspeet. 

416 

DOORNSPIJK. 

Protestantsche  kerk. 

417 

ELBURG. 

Toren  van  de  Pro¬ 
testantsche  kerk. 

41S 

ELBURG. 

Gebouwtje  voor  de 
registreerende  peil¬ 
schaal. 

Plaats  van  het  merk. 


Omschrijving  van  het  merk. 


Hoogte 
boven  A.P. 
in  M. 


Westelijke  gevel ,  links  van 
den  ingang,  1,41  M.  rechts  van 
het  linker  contrefort,  1.33  M. 
links  van  de  deuromlijsting , 
ongeveer  1,95  M.  boven  bega- 
nen  grond. 


Voorgevel,  tusschen  den  lin¬ 
kerhoek  van  den  gevel  en  het 
raam ,  0,50  M.  links  van  het 
raam ,  0,50  M.  rechts  van  den 
hoek  van  den  gevel,  1,51  M. 
boven  het  plint. 


Voorgevel,  links  van  den  in¬ 
gang  ,  0,84  M.  links  van  de 
deuromlijsting ,  1,50  M.  boven 
het  plint. 


Voorgevel,  tusschen  den  lin¬ 
kerhoek  van  den  gevel  en  het 
raam  ,  0,5 1  M.  van  het  raam  , 
1,50  M.  boven  het  plint. 


Zuidelijke  gevel,  midden  on¬ 
der  het  eerste  raam  aan  den 
linkerkant  van  de  rechter  deur, 
5,79  M.  links  van  de  rechter 
deuropening,  12,33  M.  rechts 
van  de  linker  deuropening,  3,00 
M.  links  van  het  rechter  con¬ 
trefort,  0,77  3M.  boven  het  plint. 


Zuidwestelijke  gevel,  0,92  M. 
links  van  den  rechter  hoekpi- 
laster,  1,34  M.  boven  het  plint. 


Westzijde,  links  van  den  in¬ 
gang,  0.98  M.  links  van  de 
deuromlijsting,  1,11  M.  boven 
het  plint. 


Voorgevel,  links  van  den  in¬ 
gang,  0.39  M.  links  van  de 
deur,  o.Sa  M.  boven  het  bandje. 


Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten,  een  311 
millimeters  er  boven,  een  274 
millimeters  er  onder. 


Pijpbout 

en  twee  kleine  ronde  kruishou¬ 
ten,  een  249  millimeters  er  bo¬ 
ven  ,  een  298  millimeters  er 
onder. 


Groote  kruishout 
en  twee  pijpbouten ,  een  395 
millimeters  er  boven,  een  2S5 
millimeters  er  onder. 


Pijp  bout 

en  twee  kleine  ronde  kruisbou¬ 
ten,  een  216  millimeters  er  bo¬ 
ven,  een  297  millimeters  er 
onder. 


Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten ,  een  32S 
millimeters  er  boven,  een  291 
millimeters  er  onder. 


Groote  kruisbout 
en  twee  pijpbouten,  een 


403 


millimeters  er  boven,  een  361 
millimeters  er  onder. 


Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten ,  een  341 
millimeters  er  boven,  een  2S4 
millimeters  er  onder. 


PrjPBOUT 

en  twee  kleine  ronde  kruisbou¬ 
ten,  een  266  millimeters  er  bo¬ 
ven  ,  een  336  millimeters  er 
onder. 


5,038 


5,120 


5,792 


7,670 


9,951 


5,894 


4,254 


5,238 


62 


m 

Gemeente  en  gebouw. 

Plaats  van  het  merk. 

Omschrijving  van  het  merk. 

Hoogte 
boven  A.P. 
in  M. 

1  419 

OLDEBROEK. 

Protestantsche  kerk. 

Zuidelijke-  of  voorgevel,  voor¬ 
uitspringend  gedeelte ,  midden 
onder  het  raam,  2,68  M.  links 
van  de  deuropening,  1,21  M. 
boven  het  plint. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten,  een  283 
millimeters  er  boven,  een  422 
millimeters  er  onder. 

4,811 

1 

420 

OLDEBROEK. 

Tolgaar  dcrswoning 
bij  tol  N°.  13,  nabij 
Wezep,  aan  de  schei¬ 
ding  van  de  straatwe¬ 
gen  van  Elburg  naar 
Kampen  en  naar 
AVezep. 

Voorgevel ,  links  van  het 
eerste  raam  van  den  linker¬ 
kant,  0,49  links  van  dat 

raam,  1,49  M.  boven  het  plint. 

Groote  kruisbout 
en  twee  pijpbouten,  een  233 
millimeters  er  boven,  een  291 
millimeters  er  onder. 

4,287 

4-1 

OLDEBROEK. 

Protestantsche  kerk 
te  AVezep. 

Noordoostelijke  zijgevel,  rech¬ 
ter  gedeelte,  0,74  M.  van  den 
rechter  hoek  pilaster ,  1,21  M. 
boven  het  plint. 

Groote  kruisbout 
en  twee  pijpbouten,  een  289 
millimeters  er  boven,  een  425 
millimeters  er  onder. 

5,857 

422 

OLDEBROEK. 

Katholieke  kerk  te 
Hattemerbroek. 

Zuidwestelijke  gevel ,  links 
van  den  ingang,  1,16  M.  links 
van  de  deuromlijsting ,  1,13  M. 
boven  het  plint. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten,  een  298 
millimeters  er  boven,  een  259 
millimeters  er  onder. 

3,928 

4=3 

1 

ZWOLLERKERSPEL. 

Groote  schutsluis  aan 
het  Kalerveer. 

Binnensluishoofd ,  westelijk 
front,  noordelijk  gedeelte,  1,56 

M.  van  de  aansluiting  met  den 
basaltmuur,  0,69  M.  onder  den 
bovenkant  van  de  dekzerk. 

Groote  kruisbout 
en  een  pijpbout,  298  millime¬ 
ters  er  onder. 

2,780  | 

4-4 

ZWOLLERKERSPEL. 

Groote  schutsluis  aan 
het  Katerveer. 

j 

Binnensluishoofd,  westelijk 
front,  zuidelijk  gedeelte,  1,58 

M.  van  de  aansluiting  met  den 
basaltmuur,  0,63  M.  onder  den 
bovenkant  van  de  dekzerk. 

Pijpbout. 

2,846 

1  57 

l| 

1 

I 

f 

ZWOLLE. 

Toren  van  de  Ka¬ 
tholieke  Onze  Lieve 
Vrouwe  kerk. 

1 

Westzijde,  2,58  M.  links  van 
de  deuropening,  ongeveer  2,10 

M.  boven  beganen  grond. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten,  een  461 
millimeters  er  boven,  een  436 
millimeters  er  onder. 

5,296 

(Zie  traject 
IV). 

\ 

XXVI. 

TOL  N°.  13  BIJ  WEZEP  CGEM.  OLDEBROEK)— MEPPEL.  1883 

-1884. 

B 

420 

OLDEBROEK. 

Tolgaarders  woning 
bij  tol  N°.  13,  nabij 
AVezep,  aan  de  schei¬ 
ding  van  de  straatwe¬ 
gen  van  Elburg  naar 
Kampen  en  naar 
Wezep. 

Voorgevel ,  links  van  het 
eerste  raam  van  den  linker¬ 
kant,  0,49  M.  links  van  dat 
raam,  1,49  M.  boven  het  plint. 

1 

Groote  kruisbout 
en  twee  pijpbouten ,  een  233 
millimeters  er  boven,  een  291 
millimeters  er  onder. 

4,287 

(Zie  traject 
XXV). 
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Volg- 

nummer. 

Gemeente  en  gebouw. 

Plaats  van  het  merk. 

Omschrijving  van  het  merk. 

Hoogte 
boven  A.P. 
in  M. 

425 

KAMPERVEEN. 

Schuur,  rechts  van 
het  huis,  in  1883  be¬ 
woond  door  B.  van  ’t 
Oever,  gemerkt  W.C. 
N°.  18,  Sectie  C.  N0. 
490. 

Voorgevel,  rechts  van  den  in¬ 
gang ,  1,19  M.  van  de  deur, 
1,51  M.  boven  het  plint. 

Pijpbout 

en  twee  kleine  ronde  kruisbou¬ 
ten,  een  329  millimeters  er  bo¬ 
ven ,  een  41 1  millimeters  er 
onder. 

4,402  , 

426 

Ij 

KAMPEN. 

Protestantsche  St. 
Nicolaas-  of  Boven¬ 
kerk. 

Zuidelijke  gevel,  midden  on¬ 
der  het  derde  raam  van  den 
linkerhoek,  2,82  M.  rechts  van 
den  linker  pilaster,  2,83  M. 
links  van  den  rechter  pilaster, 
ongeveer  1,89  M.  boven  bega- 
nen  grond. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten,  een  2S5 
millimeters  er  boven,  een  296 
millimeters  er  onder. 

4,999  ; 

427 

1 

j 

KAMPEN. 

Protestantsche  Broe- 
derkerk. 

Westelijke  gevel,  midden  on¬ 
der  het  raam  links  van  den 
ingang,  3,53  M.  rechts  van  den 
linker  pilaster,  3,67  M.  links 
van  den  rechter  pilaster,  1,25 

M.  boven  het  plint. 

Groote  kruishout 
en  twee  pijpbouten,  een  274 
millimeters  er  boven ,  een  339 
millimeters  er  onder. 

4,037 

,  428 

KAMPEN. 

I.fsselbrug.  Zuidoos¬ 
telijk  brughuisje  op 
het  noordoostelijke 
landhoofd. 

Noordoostelijke  gevel ,  mid¬ 
den  onder  het  balkon,  1,02  M. 
rechts  en  1,02  M.  links  van  de 
twee  schuine  muurvlakken  van 
de  achtkante  portiek,  0,66  M. 
boven  den  sokkel. 

PlJPBOUT 

en  twee  kleine  ronde  kruisbou¬ 
ten,  een  294  millimeters  er  bo¬ 
ven,  een  366  millimeters  er 
onder. 

5,558 

429 

IJSSELMUIDEN. 

Katholieke  kerk. 

Voorgevel,  rechts  van  den 
ingang,  1,37  M.  rechts  van  de 
deuromlijsting ,  0,92  M.  boven 
het  plint. 

Groote  kruishout 
en  twee  pijpbouten,  een  315 
millimeters  er  boven,  een  265 
millimeters  er  onder. 

2,738 

43° 

GENEMUIDEN. 

Nieuw  stoomgemaal 
van  den  polder  Mas¬ 
tenbroek. 

Zuidelijke  gevel,  midden  tus- 
schen  de  deur  en  het  raam 
van  de  machinekamer,  o,2S  M. 
van  de  deur,  o,2S  M.  van  het 
raam,  1,25  M.  boven  het  plint. 

Pijpbout 

en  twee  kleine  ronde  kruisbou¬ 
ten,  een  292  millimeters  er  bo¬ 
ven,  een  24S  millimeters  cr 
onder. 

2,378 

431 

GENEMUIDEN. 

Oud  stoomgemaal 
van  den  polder  Mas¬ 
tenbroek. 

Noordelijke  gevel,  midden 
tusschen  de  beide  middelste 
deuren  van  het  machine-  en  het 
ketelhuis,  0,38  M.  rechts  van 
de  linker  deur,  0,37  M.  links 
van  de  rechter  deur ,  ongeveer 
i,86  M.  boven  beganen  grond. 

Pijpbout 

en  twee  kleine  ronde  kruisbou¬ 
ten,  een  320  millimeters  er  bo¬ 
ven,  een  290  millimeters  er 
onder. 

3,570 

43  2 

GENEMUIDEN. 

Raad  huis. 

Voorgevel ,  rechts  van  het 
eerste  raam  van  den  rechter¬ 
kant,  0,40  M.  rechts  van  het 
raam,  1,61  M.  boven  het  plint. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouteu,  een  353 
millimeters  er  boven,  een  400 
millimeters  er  onder. 

4,861 

64 


i 

Volg- 

nummer. 

j 

Gemeente  en  gebouw. 

Plaats  van  het  merk. 

Omschrijving  van  het  merk. 

Hoogte 
boven  A.P. 
in  M. 

ii 

,,  433 

1 

I 

AMBT-VOLLENHOVE. 

Huis,  genaamd  ,,de 
Noorden*’,  bij  de  sa¬ 
menkomst  van  den 
veer  weg  van  Gene- 
muiden  en  den  dijk 
van  Zwartsluis  naar 
Vollenhove ,  Sectie 
F.  N\  967. 

Voorgevel,  links  van  den  in¬ 
gang,  0,90  M.  links  van  de 
deur,  ongeveer  1,80  M.  boven 
beganen  grond. 

Pijp  bout 

en  twee  kleine  ronde  kruisbou¬ 
ten,  een  279  millimeters  er  bo¬ 
ven ,  een  323  millimeters  er 
onder. 

5,601 

434 

ZWARTSLUIS. 

Nieuwe  schutsluis. 

Buitensliiishoofd ,  binnen- 

front,  noord  westzijde,  0,95  M. 
van  de  aansluiting  met  den  ba- 
saltmuur,  o,So  M.  onder  den 
bovenkant  der  dekzerk. 

Hoofdmerk 

en  een  pijpbout,  277  millime¬ 
ters  er  boven. 

1,714 

435 

ZWARTSLUIS. 

Nieuwe  schutsluis. 

Buitensliiishoofd ,  binnen- 

front,  zuidoostzijde ,  1,05  M. 
van  de  aansluiting  met  den  ba- 
saltmuur,  0,70  M.  onder  den 
bovenkant  der  dekzerk. 

PlJPIIOUT. 

1,797 

j  43*5 

WANNEPERVEEN. 

Tolgaarderswoning 
bij  den  tol  tusschen 
Zwartsluis  en  Mep- 
pel ,  bij  kilometer- 
paal  22 ,  Wijk  D. 
N°.  345- 

Noordoostelijke  gevel,  0,62 

M.  rechts  van  het  raam ,  onge¬ 
veer  1,91  M.  boven  beganen 
grond. 

Pijpbout 

en  twee  kleine  ronde  kruisbou¬ 
ten,  een  266  millimeters  er  bo¬ 
ven  ,  een  243  millimeters  er 
onder. 

3,065 

n 

1 

!  63 

MEPPEL. 

Toren  van  de  Pro- 
testantsche  kerk. 

Zuidzijde,  5,10  M.  van  den 
linkerhoek ,  5,28  M.  van  den 
rechterhoek ,  ongeveer  2,20  M. 
boven  beganen  grond. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten,  een  428 
millimeters  er  boven,  een  376 
millimeters  er  onder. 

3,917 

(Zie  traject  . 
IV). 

XXVII. 

HUIS  DE 

NOORDEN-LEEUWARDEN.  1883-1884. 

433 

AMBT-VOLLENHOVE. 

Huis,  genaamd  „de 
Noorden”,  bij  de  sa¬ 
menkomst  van  den 
veerweg  van  Gene- 
j  muiden  en  den  dijk 
van  Zwartsluis  naar 
Vollenhove,  Sectie 
V.  N'\  967. 

|  Voorgevel ,  links  van  den  in¬ 

gang,  0,90  M.  links  van  de  deur, 
ongeveer  1,80  M.  boven  bega¬ 
nen  grond. 

1 

Pijpbout 

en  twee  kleine  ronde  kruisbou¬ 
ten,  een  279  millimeters  er  bo¬ 
ven  ,  een  323  millimeters  er 
onder. 

5,601 

(Zie  traject 
XXVI). 

65 


Volg- 
j  nummer. 

K 

Gemeente  en  gebouw. 

|  Plaats  van  het  merk. 

Omschrijving  van  het  merk. 

| 

1  Hoogte 

boven  A.P. 
in  M. 

I437 

I' 

’ 

i 

i 

i 

AMBT-VOLLENHOVE. 

Huis .  genaamd  „de 
Krieger",  in  1883  be¬ 
woond  door  de  Wed. 
J.  Winters,  op  het 
punt  waar  de  weg  van 
Genemuiden  naar 

Vollenhove  den  dijk 
verlaat,  tusschen  de 
kilometerpalen  5  en 

6 ;  Sectie  G.  N°. 
1400. 

1  Oostelijke-  of  voorgevel,  links 

1  van  den  ingang,  0,73  M.  van  de 
deur,  ongeveer  1,73  M.  boven 
beganen  grond. 

1 

1 

1 

Pijp  bout 

en  twee  kleine  ronde  kruisbou¬ 
ten,  een  287  millimeters  er  bo¬ 
ven  ,  een  206  millimeters  er 
onder. 

1 

1 

I 

4,460 

1 

43S 

1 

| 

STAD-VOLLENHOVE. 

Protestantsche  kerk. 

Zuidelijke  gevel,  midden  on¬ 
der  het  eerste  groote  raam  van 
den  rechterkant,  1,24  M.  boven 
het  plint. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten,  een  31 1 
millimeters  er  boven,  een  342 
millimeters  er  onder. 

7,634 

439 

t 

i 

1 

BLOKZIJL. 

Toren  van  de  Pro- 
testantsche  kerk. 

Noordzijde,  rechts  van  den 
ingang,  0,70  M.  van  de  deur- 
omlijsting,  ongeveer  1,90  M. 
boven  beganen  grond. 

Groote  kruishout 
en  twee  pijpbouten ,  een  2S3 
millimeters  er  boven,  een  357 
millimeters  er  onder. 

3,726  j 

440 

1 

BLANKENHAM. 

Protestantsche  kerk. 

Zuidelijke  gevel,  rechts  van 
den  ingang,  0,59  M.  van  de 
deuromlijsting ,  0,59  M.  links 
van  den  hoek  van  het  vooruit¬ 
springende  gedeelte  van  den  ge¬ 
vel ,  ongeveer  1,90  M.  boven 
beganen  grond. 

Groote  kruisbout 
en  twee  pijpbouten,  een  242 
millimeters  er  boven,  een  344 
millimeters  er  onder. 

3,188  j 

1 

> 

1 

441 

li 

( 

KUINRE. 

Toren  der  Katho¬ 
lieke  kerk. 

Voorzijde,  links  van  den  in¬ 
gang  ,  0,39  M.  links  van  de 
deuromlijsting,  0,51  M.  rechts 
van  den  linkerhoek  des  torens, 
1,10  M.  boven  het  plint,  on¬ 
geveer  1,97  M.  boven  beganen 
grond. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten,  een  295 
millimeters  er  boven,  een  430 
millimeters  er  onder. 

4,167  1 

1 

i 

1 

442 

. 

LEMSTERLAND. 

Boerenhuis,  in  1SS3 
bewoond  door  Rin- 
kema,  onder  Ooster- 
zee,  aan  den  grind- 
weg  van  Kuinre  naar  1 
Lemmer ,  Sectie  C.  > 
N°.  2027. 

t 

Zuidelijke  gevel,  tusschen  het 
tweede  en  derde  raam  van  den 
linkerkant,  0,74  M.  rechts  van 
het  tweede  raam,  0,77  M.  links 
van  het  derde  raam ,  ongeveer 
1,91  M.  boven  beganen  grond. 

PijpnouT 

en  twee  kleine  ronde  kruisbou¬ 
ten,  een  235  millimeters  er  bo¬ 
ven ,  een  314  millimeters  er 
onder. 

3,008 

•i 

I 

j! 

443 

• 

LEMSTERLAND. 

Toren  van  de  Pro¬ 
testantsche  kerk  te 
Lemmer. 

1 

Westzijde,  links  van  den  in¬ 
gang,  0,76  M.  van  de  deur¬ 
opening,  0,73  M.  boven  het 
vooruitspringende  muurwerk , 
1,76  M.  boven  het  bovenvlak 
van  de  stoep. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten,  een  357 
millimeters  er  boven,  een  345 
millimeters  er  onder. 

2,632 

9 
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Volg¬ 

nummer. 

Gemeente  en  gebouw. 

Plaats  van  het  merk. 

Omschrijving  van  het  merk. 

Hoogte 
boven  A.P. 
in  M. 

444  1 

1 

I 

i 

LEMSTERLAND. 

Tolgaarderswoning 
bij  tol  N°.  S,  te  Ees- 
terga,  aan  den  weg 
van  Lemmer  naar 
Sneek ,  bij  kilome- 
terpaal  45. 

Voorgevel ,  rechts  van  het 
eerste  raam  van  den  linkerkant, 
0,40  M.  rechts  van  het  raam¬ 
kozijn,  1,13  M.  boven  het  plint. 

PijpnouT 

en  twee  kleine  ronde  kruisbou¬ 
ten,  een  307  millimeters  er  bo¬ 
ven,  een  332  millimeters  er 
onder. 

2,546 

1  1 

445 

} 

j 

DONIAWERSTAL. 

Tolgaarderswoning 
bij  tol  N°.  6 ,  nabij 
Wollegaast,  aan  den 
straatweg  van  Lem¬ 
mer  naar  Sneek,  tus- 
schen  de  kilometer- 
palen  40  en  39. 

Voorgevel ,  rechts  van  het 
eerste  raam  van  den  linkerkant, 
0.35  M.  van  dat  raam,  i,n 

M.  boven  het  plint. 

Pijp  BOUT 

en  twee  kleine  ronde  kruisbou¬ 
ten  ,  een  297  millimeters  er  bo¬ 
ven  ,  een  346  millimeters  er 
onder. 

2,822 

446 

DONIAWERSTAL. 

Tolgaarderswoning 
bij  tol  N°.  5  ,  nabij 
Woudsend ,  aan  den 
straatweg  van  Lem¬ 
mer  naar  Sneek,  bij 
de  Wellebrug ,  bij 
kilometcrpaal  34. 

Voorgevel,  rechts  van  het 
eerste  raam  van  den  linker¬ 
kant,  0,38  M.  van  den  pilas¬ 
ter,  0,35  M.  rechts  van  het 
raam,  1,12  M.  boven  het  plint. 

Pjjpbout 

en  twee  kleine  ronde  kruisbou¬ 
ten,  een  349  millimeters  er  bo¬ 
ven ,  een  289  millimeters  er 
onder. 

3,099 

447 

WIJMBR1TSERADEEL. 

Protestantsche  kerk 
te  Woudsend. 

Voorgevel,  linker  gedeelte, 
0,58  M.  rechts  van  het  blinde 
raam,  0,55  M.  van  het.  voor¬ 
uitspringende  gedeelte,  ongeveer 
1,94  M.  boven  beganen  grond. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten ,  een  3S4 
millimeters  er  boven,  een  375 
millimeters  er  onder. 

2,813 

448 

WIJMBRITSERADEEL. 

Protestanische  kerk 
te  Hommens. 

Voorgevel ,  onder  het  raam 
links  van  den  ingang,  1,84  M. 
van  de  aansluiting  met  den  to¬ 
ren ,  x,ii  M.  boven  het  plint. 

Groote  krui  scout 
en  twee  pijpbouten,  een  236 
millimeters  er  boven,  een  361 
millimeters  er  onder. 

2,872 

i 

449 

I 

SNEEK. 

Tolgaarderswoning 
bij  tol  N°.  3 ,  aan 
den  straatweg  van 
Sneek  naar  Lemmer, 
tusschen  de  kilome- 
terpalen  75  en  26. 

Voorgevel ,  rechts  van  het 
eerste  raam  van  den  linkerkant, 
0,39  M.  links  van  den  pilaster, 
0,29  M.  rechts  van  het  raam, 
i,io  M.  boven  het  plint. 

Ptjpdout 

en  twee  kleine  ronde  kruisbou¬ 
ten,  een  337  millimeters  er  bo¬ 
ven ,  een  289  millimeters  er 
onder. 

2,643 

45° 

SNEEK. 

Groote  Protestant- 
S'/.he  kerk. 

Noordelijke  gevel ,  midden 
onder  het  eerste  raam  van  den 
linkerkant,  2,30  M.  rechts  van 
het  linker  contrefort,  1,28  M. 

1  boven  het  plint. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten ,  een  397 
millimeters  er  boven,  een  329 
millimeters  er  onder. 

4,635 

45‘ 

1 

SNEEK. 

Katholieke  kerk. 

:  Westelijke-  of  voorgevel,  lin¬ 

ker  gedeelte,  0,72  M.  rechts 
van  het  linker  contrefort,  1,02 
M.  boven  het  plint. 

Groote  kruishout 
en  twee  pijpbouten,  een  401 
millimeters  er  boven,  een  300 
millimeters  er  onder. 

3,190 

67 


Volg- 

nummer. 

Gemeente  en  gebouw. 

Plaats  van  het  merk. 

Omschrijving  van  het  merk. 

Hoogte 
boven  A.P. 

in  M. 

1  452 

1 

. 

WIJMBRITSERADEEL. 

Toren  van  de  Pro- 
testantsche  kerk  te 
Scharnegoutum. 

Westzijde ,  links  van  den  in¬ 
gang,  0,72  M.  rechts  van  den 
linkerhoek  des  torens,  0,62  M. 
links  van  de  deur,  1,20  M. 
boven  het  plint. 

Groote  kruisbout 
en  twee  pijpbouten ,  een  2S6 
millimeters  er  boven,  een  423 
millimeters  er  onder. 

4,613 

453 

RAUWERDERHEM. 

Toren  van  de  Pro- 
testantsche  kerk  te 
Ra  11  werd. 

Westzijde,  links  van  den  in¬ 
gang,  0,97  M.  rechts  van  den 
linkerhoek  des  torens,  onge¬ 
veer  1,56  M.  boven  beganen 
grond. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten ,  een  387 
millimeters  er  boven,  een  352 
millimeters  er  onder. 

6,362 

454 

LEEUWARDERADEEL. 

Toren  der  Katho¬ 
lieke  kerk  te  Wijt- 
gaard. 

Voorzijde,  links  van  den  in¬ 
gang,  0,58  M.  links  van  de 
detiromlijsring ,  1,11  M.  boven 
liet  plint. 

Groote  kruisbout 
en  twee  pijpbouten,  een  291 
millimeters  er  boven,  een  430 
millimeters  er  onder. 

2,958 

455 

LEEUWARDERADEEL. 

Tolgaarderswoning 
bij  tol  N°.  i  ,  nabij 
Gouttim ,  aan  den 
straatweg  van  Leeuw¬ 
arden  naar  Sn eek , 
tusschen  dc  kilome¬ 
ter]  ;alen  1  en  2. 

Voorgevel,  0,59  M.  links  van 
het  eerste  raam  van  den  lin¬ 
kerkant,  ongeveer  1,81  M.  bo¬ 
ven  beganen  grond. 

Pijpbout 

en  twee  kleine  ronde  kruishou¬ 
ten,  een  298  millimeters  er  bo¬ 
ven ,  een  351  millimeters  er 
onder. 

■ 

3,068  <) 

456 

\ 

j 

LEEUWARDERADEEL. 

Nieuwe  tolgaarders¬ 
woning  bij  tol  N\  1, 
nabij  Goutum.  aan 
den  straatweg  van 

1  .eeuwarden  naar 

Sneek ,  tusschen  de 
kilometerpalcn  1  en 

2.  Deze  woning  is 
in  1S87  gebouwd  ter 
vervanging  van  de 
vorige,  die  bouwval¬ 
lig  was  geworden. 

Voorgevel,  links  van  het 
eerste  raam  van  den  linkerkant, 
0,30  M.  rechts  van  den  linker¬ 
hoek  des  gevels,  0,29  M.  links 
van  de  raamopening,  1,55  M. 
boven  het  plint. 

Pijpbout 

en  twee  kleine  ronde  kruisbou¬ 
ten,  een  376  millimeters  er  bo¬ 
ven ,  een  376  millimeters  er 
onder. 

3,022  *)  : 

457 

LEEUWARDEN. 

Kanselarij. 

Voorgevel,  rechts  van  den 
ingang,  0,64  M.  van  de  deur- 
omlijsting,  1,48  M.  links  van 
de  raamopening,  1,30  M.  bo¬ 
ven  den  sokkel,  1,67  M.  bo¬ 
ven  den  bovenkant  van  de  stoep. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten ,  een  332 
millimeters  er  boven,  een  2S9 
millimeters  er  onder. 

4,117  1 

458 

LEEUWARDEN. 

Groote-  of  Jacobij- 
neiikcrk. 

Zuidelijke  gevel ,  links  van 
den  hoofclingang ,  1,00  M.  van 
het  eerste  contrefort  van  den 
linkerkant,  1,10  M.  boven  het 
plint. 

Groote  kruisbout 
en  twee  pijpbouten,  een  312 
millimeters  er  boven,  een  32S 
millimeters  er  onder. 

4,775 

*)  Door  liet  af  breken  van  de  colgaardcrswoning  in  1887  is  het  merk  vervallen. 

!)  Dit  merk  is  in  1887  gesteld  ter  vervanging  van  liet  voorgaande. 

6S 


Volg- 

Hoogte 

Gemeente  en  gebouw. 

Plaats  van  het  merk. 

Omschrijving  van  het  merk. 

boven  A.P. 

nummer. 

in  M. 

XX  VIII. 

LEMMER— STAVOREN.  1884. 


443 

i 

j  j 

LEMSTERLAND.  1 

Toren  van  de  Pro¬ 
testen  tsche  kerk  te  1 
Lemmer. 

Westzijde,  links  van  den  in¬ 
gang,  0,76  M.  van  de  deur¬ 
opening,  0,73  M.  boven  het 
voomilspringende  muurwerk , 
1,76  M.  boven  het  bovenvlak 
van  de  stoep. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten,  een  357 
millimeters  er  boven,  een  345 
millimeters  er  onder. 

2,632 

(Zie  traject 
XXVII). 

459 

1 

1  | 
j 

1 

GAASTERLAND. 

Schutsluis  te  Taco- 
ziil. 

J  1 

1 

i 

Buitensluishoofd,  zuid  westzij¬ 
de,  1,03  M.  rechts  van  den  weste¬ 
lijken-  of  linkerkant  van  den 
muur,  0,96  M.  links  van  den 
linkerkant  der  hardsteenen  boek¬ 
blokken,  0,57  M.  onder  den 
bovenkant  van  den  muur,  on¬ 
geveer  1,45  boven  beganen 

grond. 

PlJPBOUT 

en  twee  kleine  ronde  krnisbou-  ! 
ten,  een  240  millimeters  er  bo¬ 
ven ,  een  274  millimeters  er 
onder. 

3,203 

1 

460 

GAASTERLAND. 

Protestantsche  kerk 
te  Sondel. 

Voorgevel,  links  van  den  in¬ 
gang,  o,74  M.  links  van  den 
rechter  deurpi laster ,  0.70  M. 
rechts  van  den  linker  hoekpi- 
lastcr,  0,92  M.  boven  het  plint, 
ongeveer  1,34  M.  boven  bega¬ 
nen  grond. 

Groote  kruisbout 
en  twee  pijpbouten,  een  219 
millimeters  er  boven,  een  343 
millimeters  er  onder. 

6,522 

46I 

1 

1 

1 

GAASTERLAND. 

Protestantsche  kerk 
te  Oude  Mirdum. 

Zijgevel  onder  den  toren , 
in  het  penant  tusschen  de  twee 
blinde  ramen,  1,15  M.  rechts 
van  het  linker  raam,  1,17  M. 
iinks  van  het  rechter  raam,  on¬ 
geveer  1,23  M.  boven  beganen 
grond. 

Groote  kruisbout 
en  twee  pijpbouten,  een  214 
millimeters  er  boven,  een  215 
millimeters  er  onder. 

. 

6,520 

462 

GAASTERLAND. 

Katholieke  kerk  te 
Pakhuizen. 

Zuidelijke-  of  voorgevel,  links 
van  tien  ingang,  onder  het  lin¬ 
ker  raam,  2,22  M.  rechts  van 
den  linker  hoekpilaster ,  2,11 

M.  links  van  den  toren.  1,33 
M.  boven  het  plint,  ongeveer 
r,8o  M.  boven  beganen  grond. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten,  een  217 
millimeters  er  boven,  een  260 
millimeters  er  onder. 

5,082  , 

1 

463 

t 

I 

1 _ 

HEMELUMER 
OLDEPHAERT  en 
NOORDWOLDE. 

Protestantsche  kerl: 
te  Wams. 

1 

Zijgevel ,  links  van  den  to¬ 
ren ,  midden  onder  het  penant 
tusschen  het  eerste  en  tweede 
groote  raam  van  den  toren  af;  de 

1  loodlijn  gaande  door  het  merk 
is  0,74  M.  van  het  linker  raam¬ 
kozijn  en  0,74  M.  van  het  rech¬ 
ter  raamkozijn  verwijderd ;  het 
merk  ligt  ongeveer  1,37  M.  bo¬ 
ven  beganen  grond. 

—  - - — 

Groote  kruisbout 
en  twee  pijpbouten,  een  301 

1  millimeters  er  boven,  een  257 
millimeters  er  onder. 

1  _ 

5,928 

; 

09 


Gemeente  en  gebouw. 

Plaats  van  het  merk. 

Omschrijving  van  het  merk. 

Hoogte 
boven  A.P. 
in  M. 

464 

HEMELUMER 
OLDEPHAERT  en 
N00RDW0LDE. 

Protestantsche  kerk 
te  Molkwerum. 

Oostelijke- of  achtergevel,  1,26 
M.  rechts  van  den  linker  pilas¬ 
ter,  1,25  M.  links  van  den  rech¬ 
ter  pilaster,  ongeveer  1,24  M. 
boven  beganen  grond. 

Groote  kruisbout 
en  twee  pijpbouten,  een  197 
millimeters  er  boven ,  een  205 
millimeters  er  onder. 

3,048 

465 

STAVOREN. 

Protestantsche  kerk. 

Westelijke  of  voorgevel,  links 
van  den  ingang,  0,55  M.  van 
den  deurpilaster,  0,54  M.  van 
het  raam,  1,29  M.  boven  het 
plint,  ongeveer  1,49  M.  boven 
beganen  grond. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten,  een  190 
millimeters  er  boven,  een  210 
millimeters  er  onder. 

1  | 

3,921 

[ 

I 

i 

466 

i 

1 

STAVOREN. 

Gebouwtje  voor  de 
registreerende  peil¬ 
schaal. 

Voorgevel,  links  van  den  in¬ 
gang,  0,24  M.  rechts  van  den 
linker  hoek  pi  laster,  0,27  M. 
links  van  het  deurkozijn,  1,10 
M.  boven  het  plint,  ongeveer 
1,37  M.  boven  beganen  grond. 

Pij  PBO  ut 

en  twee  kleine  ronde  kruisbou¬ 
ten,  een  176  millimeters  er  bo¬ 
ven  ,  een  244  millimeters  er 
onder. 

4,227 

XXIX. 

LEEUWARDEN— -HAR LI  NG  EN.  1884-1885. 

457 

LEEUWARDEN. 

Kanselarij. 

Voorgevel,  rechts  van  den  in¬ 
gang,  0,64  M.  van  de  deur- 
omlijsting,  1,48  M.  links  van 
de  raamopening,  1.30  M.  bo¬ 
ven  den  sokkel,  1,67  M.  bo¬ 
ven  den  bovenkant  van  de  stoep. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten,  een  332 
millimeters  er  boven,  een  289 
millimeters  er  onder. 

4,117  1 

(Zie  traject  'i 
XXVII).  ;i 

467 

MENALDUMADEEL. 

Toren  van  de  Pro¬ 
testantse  hc  kerk  te 
Marsu  m. 

Zuidzijde,  1,01  M.  links  van 
den  rechterhoek,  4,60  M.  rechts 
van  den  linkerhoek  des  torens, 
ongeveer  1,33  M.  boven  bega¬ 
nen  grond. 

Groote  kruisbout 
en  twee  pijpbouten,  een  320  1 

millimeters  er  boven ,  een  238 
millimeters  er  onder. 

6,676 

1 

1 

1 

468 

MENALDUMADEEL. 

Toren  van  de  Pro¬ 
testantsche  kerk  te 
Dronrijp. 

Westzijde,  links  van  den  in¬ 
gang,  1,48  M.  rechts  van  den 
linkerhoek  van  den  muur,  1.35 

M.  links  van  den  hoek  der 
deurommetseling,  0,69  M.  bo¬ 
ven  het  plint,  ongeveer  1,74 

M.  boven  beganen  grond. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten,  een  357 
millimeters  er  boven,  een  134 
millimeters  er  onder. 

5,313 

i| 

4Ö9 

FRANEKER. 

Raadhuis. 

Voorgevel,  links  van  den  in¬ 
gang,  in  het  penant  tusschen 
het  eerste  en  tweede  beneden 
raam  van  den  linkerkant,  0.31 

M.  rechts  van  den  linkerhoek , 
0,32  M.  links  van  den  rechter¬ 
hoek  van  het  muurpenant,  1,29 

M.  boven  het  plint,  ongeveer 
1,82  M.  boven  beganen  grond. 

Groote  kruisbout 
en  twee  pijpbouten,  een  23S 
millimeters  er  boven,  een  299 
millimeters  er  onder. 

3,174  II 

7° 


ii  “T 

Volg¬ 

nummer. 

j. 

Gemeente  en  gebouw. 

Plaats  van  het  merk. 

Omschrijving  van  het  merk. 

Hoogte 
boven  A.P. 
in  M. 

I 

470 

1 

FRANEKERADEEL. 

Protestantsche  kerk 
te  Herbaijum. 

Voorgevel,  links  van  den  in¬ 
gang,  2,52  M.  rechts  van  den 
linker  hockpi  laster ,  0,54  M. 
rechts  van  het  raamkozijn,  0,45 

M.  links  van  het  deurkozijn , 
ongeveer  1,56  M.  boven  bega- 
nen  grond. 

Groote  kruisbout 
en  twee  pijpbouten,  een  251 
millimeters  er  boven ,  een  324 
millimeters  er  onder. 

5,432 

47 1 

1 

j!  i 

HARLINGEN. 

Protestantsche  Nieu¬ 
we  kerk. 

Noordelijke  gevel,  onder  het 
raam  links  van  den  toren,  3,62 

M.  links  van  den  rechter  hoek- 
pilaster,  3,10  M.  rechts  van 
den  linkerhoek  van  den  muur, 
1,07  M.  boven  het  plint. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten,  een  515 
millimeters  er  boven ,  een  532 
millimeters  er  onder. 

6,296 

1 

472 

;! 

HARLINGEN. 

Gebouwtje  voor  de 
registreerende  peil¬ 
schaal. 

Oostelijke  zijgevel,  rechts  van 
het  raam ,  0,49  M.  links  van 
den  rechter  hoekpilaster ,  0,52 

M.  rechts  van  het  raamkozijn, 
1,56  M.  boven  het  plint. 

PlJPBOUT 

en  twee  kleine  ronde  kruisbou¬ 
ten,  een  281  millimeters  er  bo¬ 
ven  ,  een  237  millimeters  er 
onder. 

5,083 

XXX. 

LEEUWARDEN— GRON 1 NG  EN.  1884. 

1  457 

LEEUWARDEN. 

Kanselarij. 

' 

Voorgevel,  rechts  van  den 
ingang,  0,64  M.  van  de  deur- 
omlijsring,  1,48  M.  links  van 
de  raamopening,  1,30  M.  bo¬ 
ven  den  sokkel,  1,67  M.  bo 
ven  den  bovenkant  van  de  stoep. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten,  een  332 
millimeters  er  boven,  een  289 
millimeters  er  onder. 

4,117 

(Zie  traject  . 
XXVII). 

473 

LEEUWARDERADEEL. 

Tolgaarders  woning 
bij  tol  N’.  i  en  2 , 
aan  den  weg  van 
Leeuwarden  naar 

Groningen,  nabij  de 
BonkesJoot,  tusschen 
de  kilometerpalen  2 
en  3. 

Voorgevel,  tusschen  de  beide 
ramen,  0,61  M.  links  van  de 
rechter  raamopening,  0,73  M. 
rechts  van  de  linker  raamope¬ 
ning,  2,71  M.  links  van  den 
rechterhoek ,  2,81  M.  rechts 

van  den  linkerhoek  van  den 
gevel,  1,00  M.  boven  het  plint, 
ongeveer  1,85  M.  boven  bega- 
nen  grond. 

PlJPROUT 

en  twee  kleine  ronde  kruishou¬ 
ten ,  een  315  millimeters  er 
boven ,  een  266  millimeters  er 
onder. 

2,595 

1 

474 

TIETJERKSTERADEEL. 

Protestantsche  kerk 
te  Hardegarijp. 

Noordelijke  gevel,  onder  het 
middelraam,  9,26  M.  links  van 
den  rechterhoek,  8,61  M.  rechts 
!  van  den  linkerhoek,  ongeveer 
j  1,65  M.  boven  beganen  grond. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten ,  een  247 
millimeters  er  boven,  een  366 
millimeters  er  onder. 

3,456 

475 

1 

1 _ 

TIETJERKSTERADEEL 

Protestantsche  kerk 
te  Bergumerhcide. 

1 

Voorgevel,  links  van  den  in- 
'  gang,  onder  het  linker  raam, 
1,37  M.  van  de  houten  deur- 
:  omlijsting,  1,45  M.  rechts  van 

1  den  linkerhoek  des  gevels,  0,56 
M.  beneden  den  raamdorpel , 
ongeveer  1,74  M.  boven  bega¬ 
nen  grond. 

Groote  kruisbout 
en  twee  pijpbouten ,  een  35S 
millimeters  er  boven,  een  255 
millimeters  er  onder. 

3,700 

7i 


Volg- 

nummer. 

Gemeente  en  gebouw. 

Plaats  van  het  merk. 

Omschrijving  van  het  merk. 

1  Hoogte 

boven  A.P. 

in  M. 

476 

ACHTKARSPELEN. 

Protestantsche  kerk 
te  T  wij  zei. 

Zuidelijke  gevel,  tusschen  de 
beide  middelste  ramen,  1,19 
M.  rechts  van  de  linker  raam¬ 
opening,  1,09  M.  links  van  de 
rechter  raamopening,  ongeveer 
1,66  M.  boven  beganen  grond. 

Groote  kruisbout 
en  twee  pijpbouten,  een  307 
millimeters  er  boven,  een  348 
millimeters  er  onder. 

5,949 

;j 

■  1 

477 

1 

ACHTKARSPELEN. 

Protestantsche  kerk 
te  Buitenpost. 

Noordelijke  gevel,  links  van 
den  ingang,  1,51  M.  van  de 
deuropening,  0,35  M.  beneden 
den  onderdorpel  der  blinde  ra¬ 
men,  ongeveer  1,35  M.  boven 
beganen  grond. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten,  een  302 
millimeters  er  boven,  een  34S 
millimeters  er  onder. 

3,771  : 

j 

478 

ACHTKARSPELEN. 

Tolgaarderswoning 
bij  tol  N°.  6 ,  nabij 
de  Steenharstertille , 
aan  den  straatweg 
van  Buitenpost  naar 
Visvliet. 

Voorgevel,  tusschen  de  beide 
ramen,  0,74  M.  rechts  van  het 
linker  raamkozijn,  o,6t  M.  links 
van  het  rechter  raamkozijn,  0,92 

M.  boven  het  plint,  ongeveer 
i,75  M.  boven  beganen  grond. 

Pijpbout 

en  twee  kleine  ronde  kruishou¬ 
ten,  een  324  millimeters  er  bo¬ 
ven  ,  een  2S4  millimeters  er 
onder. 

2,778 

ij 

479 

GR1JPSKERK. 

Protestantsche  kerk 
te  Visvliet. 

Öostelijke  gevel,  tusschen  de 
beide  contreforten ,  1,31  M. 

rechts  van  het  linker  contre¬ 
fort,  1,33  links  van  het  rech¬ 

ter  contrefort,  0,08  M.  bene¬ 
den  den  bovenkant  van  het 
plint,  ongeveer  1,30  M.  boven 
beganen  grond. 

Groote  kruisbout 
en  twee  pijpbouten,  een  376 
millimeters  er  boven,  een  274 
millimeters  er  onder. 

4,191  j 

| 

• 

0 

co 

GRIJPSKERK. 

Protestantsche  kerk 
te  Grijpskerk. 

Oostelijke  gevel,  links  van 
den  ingang,  midden  onder  het 
raam,  1,42  M.  van  de  deur¬ 
opening,  1,51  M.  boven  het 
plint,  ongeveer  1,88  M.  boven 
beganen  grond. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten,  een  313 
millimeters  er  boven  ,  een  340 
millimeters  er  onder. 

4,831 

'I 

481 

ZUIDHORN. 

Tolgaarderswoning 
bij  tol  N°.  4,  nabij 
Niezijl,  aan  den 
straatweg  van  Leeuw¬ 
arden  naar  Gronin¬ 
gen,  tusschen  de  ki- 
lometerpalen  18  en  j 
17- 

Voorgevel,  0,48  M.  links  van 
het  eerste  raam  van  den  lin¬ 
kerkant,  0,45  M.  rechts  van 
den  linkerhoek  des  gevels,  1,41 

M.  boven  het  plint,  ongeveer 
i,7S  M.  boven  beganen  grond. 

I 

Pijpbout 

en  twee  kleine  ronde  kruisbou¬ 
ten,  een  304  millimeters  er  bo¬ 
ven  ,  een  257  millimeters  er 
onder. 

3,270  j 

| 

i 

i 

1 

7,240 

482 

ZUIDHORN. 

Toren  van  de  Pro¬ 
testantsche  kerk  te 
Noortlhorn. 

Voorzijde,  1,07  M.  links  van 
den  ingang,  1,32  M.  rechts  ' 
van  den  linkerhoek  van  den  j 
muur,  ongeveer  1,77  M.  boven  1 
beganen  grond. 

Groote  kruisbout 
en  twee  pijpbouten,  een  279 
millimeters  er  boven,  een  294 
millimeters  er  onder. 

i 

7* 


Volg- 

nummer. 

i  ! 

Gemeente  en  gebouw. 

Plaats  van  het  merk. 

1 

Omschrijving  van  het  merk. 

Hoogte 
boven  A.P. 
in  M. 

«O 

00 

't 

”  '  1 

ZUIDHORN. 

Toren  van  de  Pro- 
testantsche  kerk  te 
Zuidhorn. 

Voorzijde,  rechts  van  den  in-  1 
gang,  o,55  van  de  deur,  j 

0,23  M.  links  van  den  rechter¬ 
hoek  van  den  muur,  ongeveer 
i,75  M.  boven  beganen  grond. 

| 

Hoofdmerk  j 

en  twee  pijpbouten,  een  317 
millimeters  er  boven ,  een  380 
millimeters  er  onder. 

6,056 

co 

■«r 

HOOGKERK. 

T  olgaarderswoning 
bij  tol  N°.  2,  nabij 
het  Aduarderdiep , 
aan  den  straatweg 
van  Zuidhorn  naar 
Groningen. 

Voorgevel,  0.36  M.  links  van 
het  eerste  raam  van  den  linker¬ 
kant,  0.55  M.  rechts  van  den 
linkerhoek  van  den  gevel,  on¬ 
geveer  1,80  M.  boven  beganen 
grond. 

PlJPBOUT 

en  twee  kleine  ronde  kruisbou¬ 
ten,  een  33 1  millimeters  er  bo¬ 
ven  ,  een  337  millimeters  er 
onder. 

2,595 

\  4SS 

1: 

HOOGKERK. 

Tolgaarderswoning 
bij  tol  N°.  i  ,  aan 
den  straatweg  van 
Zuidhorn  naar  Gro¬ 
ningen,  nabij  den 
Leegeweg ,  bij  kilo- 
meterpaal  3. 

Voorgevel,  0,38  M.  links  van 
het  linker  raam,  0,49  M.  rechts 
van  den  linkerhoek,  1,54  M. 
boven  het  plint,  ongeveer  1,81 

M.  boven  beganen  grond. 

Pijpbout 

en  twee  kleine  ronde  kruisbou¬ 
ten,  een  294  millimeters  er  bo¬ 
ven ,  een  371  millimeters  er 
onder. 

2,094  ' 

... 

! 

Ij 

GRONINGEN. 

A-kerk. 

1 

West-  of  voorzijde,  in  den 
torenmuur  links  van  den  ingang, 
0,85  M.  rechts  van  het  contre¬ 
fort,  0,83  M.  links  van  de  denr- 
omlijsting,  1,06  M.  boven  het 
plint,  ongeveer  1,87  M.  boven 
beganen  grond. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten,  een  320 
millimeters  er  boven ,  een  274 
millimeters  er  onder. 

1 

6,161 

1 

487 

; 

! 

GRONINGEN. 

Martinikerk. 

! 

1 

Zuidzijde,  rechts  van  den  lin¬ 
ker  ingang,  1,22  M.  links  van 
het  rechter  contrefort,  1,31  M. 
rechts  van  den  deurpilaster,  1,25 
M.  boven  den  sokkellijst,  on¬ 
geveer  1,85  M.  boven  beganen 
grond. 

Groots  kruisbout 
en  twee  pijpbouten ,  een  406 
millimeters  er  boven,  een  328 
millimeters  er  onder. 

i 

1 

9,011 

1 

ft 

• 

XXXI. 

L 

BUITENPOST— HO  LW  ER  D.  1884. 

1,  478 

;  ACHTKARSPELEN. 

Tolgaarderswoning 
bij  tol  N°.  6 ,  nabij 
de  Steen harstertille , 
aan  den  straatweg 
van  Buitenpost  naar 
Visvliet. 

1  Voorgevel,  tusschen  de  beide 

ramen  ,  0,74  M.  rechts  van  het 
linker  raamkozijn,  o,6r  M.  links 
van  het  rechter  raamkozijn,  0,92 
M.  boven  het  plint,  ongeveer 
i,75  boven  beganen  grond. 

Pijpbout 

en  twee  kleine  ronde  kruisbou¬ 
ten ,  een  324  millimeters  er 
boven,  een  284  millimeters  er 
,  onder. 

2,778 

(Zie  traject 
i  XXX). 
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Volg- 

nummer. 

Gemeente  en  gebouw. 

Plaats  van  het  merk. 

Omschrijving  van  het  merk. 

Hoogte 

1  boven  A.P. 
in  M. 

co 

co 

TT 

KOLLUMERLAND  en 
NIEUW  KRUISLAND. 

Toren  van  de  Pro¬ 
testantsche  kerk  te 
Kollum. 

Westzijde,  1,36  M.  rechts  van 
den  linkerhoek  des  torens,  1,35 
M.  links  van  de  ranmommetse- 
ling,  0,68  M.  beneden  den  bo¬ 
venkant  van  het  vooruitsprin 
gende  metselwerk ,  ongeveer 
1,57  M.  boven  beganen  grond. 

Groote  kruisbout 
en  twee  pijpbouten,  een  257 
millimeters  er  boven,  een  405 
millimeters  er  onder. 

| 

4,978 

1  4S9 

I 

!| 

OOST  DONGERADEEL. 

Dokkumer  Nieuwe 
zijlen  te  Engwierum. 

Buitensluishoofd,  noordzijde 
van  den  noordelijken  muur, 
1,42  M.  rechts  van  den  rech¬ 
terkant  der  smalle  hoekblokken, 
0,83  M.  onder  den  bovenkant 
der  dekzerk,  ongeveer  1,40  M. 
boven  het  talud  van  den  dijk, 
loodrecht  onder  het  merk  ge¬ 
meten. 

PlJPBOUT 

en  twee  kleine  ronde  kruisbou¬ 
ten,  een  244  millimeters  er  bo¬ 
ven,  een  301  millimeters  er 
onder. 

4,761 

|  49° 

|| 

1  ♦ 

OOST  DONGERADEEL. 

Protestantsche  kerk 
te  Engwierum. 

Zuidelijke-  of  voorgevel,  be¬ 
neden  het  penant  tusschen  het 
tweede  en  derde  groote  raam 
rechts  van  de  deur;  de  lood¬ 
lijn,  gaande  door  het  merk,  is 
2,01  M.  rechts  van  den  linker¬ 
kant  en  0,88  M.  links  van  den 
rechterkant  van  het  penant  ver¬ 
wijderd,  het  merk  ligt  op  dezelf¬ 
de  hoogte  als  de  onderkant  der 
raamdorpels,  ongeveer  1,49  M. 
boven  beganen  grond. 

Groote  kruisbout 
en  twee  pijpbouten,  een  297 
millimeters  er  boven,  een  362 
millimeters  er  onder. 

4,783 

I 

491 

ij 

OOST  DONGERADEEL. 

Toren  van  de  Pro¬ 
testantsche  kerk  te 
Oostrum. 

Zuidzijde,  2,48  M.  rechts  van 
den  linkerkant  en  2,07  M.  links 
van  den  rechterkant  des  torens, 
1,29  M.  boven  het  plint,  on¬ 
geveer  1,53  M.  boven  beganen 
grond. 

Groote  kruisbout 
en  twee  pijpbouten ,  een  296 
millimeters  er  boven,  een  259 
millimeters  er  onder. 

i 

5,913 

492 

DOKKUM. 

Katholieke  St.  Boni- 
facius  kerk. 

Westelijke  gevel,  links  van 
den  ingang,  1,13  M.  rechts  van 
den  linker  hoekpilaster,  1,23 

M.  links  van  de  deurommetse- 
ling,  i,oS  M.  boven  den  sokkel.  1 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten,  een  210 
millimeters  er  boven,  een  460  j 
millimeters  er  onder. 

7,790 

493 

WEST  DONGERADEEL. 

Protestantsche  kerk 
te  Brantgum. 

! 

Westelijke  gevel,  links  van  [ 
den  ingang,  1,83  M.  rechts  | 
van  den  linker  hoekpilaster,  1 
2,95  M.  links  van  het  deurko¬ 
zijn,  ongeveer  1,43  M.  boven 
beganen  grond. 

Groote  kruisbout 
en  twee  pijpbouten,  een  232 
millimeters  er  boven ,  een  244 
millimeters  er  onder. 

7,741 

494 

WEST  DONGERADEEL. 

Protestantsche  kerk 
te  HoUverd. 

Voorgevel,  links  van  den  in¬ 
gang  der  kerk  bij  den  toren , 
1,38  M.  rechts  van  den  linker 
pilaster,  1,38  M.  links  van  den 
deurpilaster,  1,52  M.  boven  de 
vijfde  trede  van  de  stoep. 

Hoofdmerk  , 

en  twee  pijpbouten,  een  301 
millimeters  er  boven,  een  221 
millimeters  er  onder. 

6,310 

ro 
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1  Volg¬ 
nummer. 

Gemeente  en  gebouw. 

Plaats  van  het  merk. 

Omschrijving  van  het  merk. 

Hoogte 
boven  A.P. 
in  M. 

XXXII. 

GRIJ  PSKERK— ZOUTKAM  P.  1884. 

0 

co 

TT 

GRIJPSKERK.  i 

Proteslantsche  kerk 
te  Grijpskerk. 

1 

Oostelijke  gevel,  links  van 
den  ingang  midden  onder  het 
raam,  1,42  M.  van  de  deur¬ 
opening,  1,51  M.  boven  het 
plint,  ongeveer  1,88  M.  boven 
beganen  grond. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten,  een  313 
millimeters  er  boven ,  een  340 
millimeters  er  onder. 

4,331 

(Zie  traject 
XXX). 

1 

495 

1 

] 

, 

KOLLUMERLAND  en 
NIEUW  KRUISLAND. 

Munnekezijl. 

Buitensluishoofd,  noordelijke 
kolkmuur,  weg-  of  westzijde, 
1,35  M.  rechts  van  den  linker¬ 
kant  en  1,35  M.  links  van  den 
rechterkant  van  den  muur,  0,67 

M.  onder  den  bovenkant  der 
dekzerk,  ongeveer  1,59  M.  bo¬ 
ven  beganen  grond. 

Groote  kruiseout 
en  een  pijpbout,  362  millime¬ 
ters  er  onder. 

4,014  | 

1 

i 

496 

1 

1 

KOLLUMERLAND  en 
NIEUW  KRUISLAND. 

Munnekezijl. 

Buitensluishoofd ,  zuidelijke 
kolkmuur,  weg-  of  westzijde, 
1,35  M.  rechts  van  den  linker¬ 
kant  en  1,35  M.  links  van  den 
rechterkant  van  den  muur,  0,83 

M.  onder  den  bovenkant  der 
dekzerk ,  ongeveer  1,36  M.  bo¬ 
ven  beganen  grond. 

PlJPBOVT. 

3,865 

; 

497 

i 

ULRUM. 

Protestantsche  kerk 
te  Zoutkamp. 

Zuidoostelijke  zijgevel,  tus- 
schen  den  tweeden  en  derden 
pilaster  van  den  linkerkant,  0,92 

M.  rechts  van  den  tweeden  pi¬ 
laster,  0,83  M.  links  van  den 
derden  pilaster,  ongeveer  1,70 

M.  boven  beganen  grond. 

Groote  kruiseout 
en  twee  pijpbouten,  een  2S7 
millimeters  er  boven,  een  366 
millimeters  er  onder. 

4,110 

0 

00 

ULRUM. 

Gebouwtje  voor  de 
registreerende  peil¬ 
schaal  tc  Zoutkamp. 

1 

Voorgevel,  0,18  M.  rechts 
van  het  raamkozijn,  0,15  M. 
links  van  den  pilaster,  1,05  M. 

1  boven  het  plint,  ongeveer  1,35 
M.  boven  beganen  grond. 

PlJPBOUT 

en  twee  kleine  ronde  kruisbou¬ 
ten,  een  292  millimeters  er  bo¬ 
ven  ,  een  305  millimeters  er 
onder. 

6,623 

1 

XXXIII. 

GRONINGEN-WINSCHOTEN.  1884. 

4S6 

11 

GRONINGEN. 

A-kerk. 

1 

West-  of  voorzijde,  in  den  to- 
1  renmuur  links  van  den  ingang, 
0,85  M.  rechts  van  het  contre¬ 
fort,  0,83  M.  links  van  de  deur- 
omlijsting,  1,06  M.  boven  het 
|  plint,  ongeveer  1,87  M.  boven 
beganen  grond. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten ,  een  320 
millimeters  er  boven,  een  274 
millimeters  er  onder. 

6,161 

(Zie  traject 
XXX). 
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Volg- 
nummer  j 

Gemeente  en  gebouw. 

Plaats  van  het  merk. 

Omschrijving  van  het  merk. 

Hoogte  I 
boven  A.P. 
in  M. 

499 

NOORDDIJK. 

Tolgaarderswoning 
bij  tol  N°.  i ,  aan 
den  weg  langs  het 
Winschoterdiep,  tus- 
schen  de  kiiometer- 
palen  4  en  5. 

Voorgevel,  0,61  M.  rechts 
van  het  eerste  raam  van  den 
rechterkant,  0,59  M.  links  van 
den  rechterhoek  van  den  ge¬ 
vel,  ongeveer  i,8i  M.  boven 
beganen  grond. 

* 

Pijpbout 

en  twee  kleine  ronde  kruisbou¬ 
ten,  een  347  millimeters  er  bo¬ 
ven  ,  een  291  millimeters  er 
onder. 

3,171 

Soo 

HOOGEZAND. 

Tolgaarderswoning 
bij  tol  N°.  2,  aan  het 
Winschoterdiep,  na¬ 
bij  de  Foxholsterbrug 
bij  Foxhol,  tusschen 
de  kilometerpalen  12 
en  13. 

Voorgevel,  0,62  M.  rechts 
van  de  deur ,  0,60  M.  links 
van  het  raam,  ongeveer  1,82 

M.  boven  beganen  grond. 

Pijpbout 

en  twee  kleine  ronde  kruisbou¬ 
ten,  een  309  millimeters  er  bo¬ 
ven  ,  een  349  millimeters  er 
onder. 

3,706 

5°" 

HOOGEZAND. 

Protcstamsclie  kerk. 

Voorgevel  langs  het  Winscho¬ 
terdiep,  rechts  van  het  rechter 
raam,  i,oo  M.  links  van  den 
rechterhoek  van  den  gevel,  0,23 

M.  beneden  den  raamdorpel, 
ongeveer  1,87  M.  boven  bega¬ 
nen  grond. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten,  een  322 
millimeters  er  boven ,  een  399 
millimeters  er  onder. 

4,694 

5°2 

ii 

ii 

ZUIDBROEK. 

Protestantsche  kerk. 

Noordelijke  gevel,  vooruit¬ 
springend  gedeelte,  westzijde, 
in  het  contrefort,  0.31  M.  links 
van  den  rechterhoek,  0,31  M. 
rechts  van  den  linkerhoek,  1,52 

M.  boven  den  sokkel. 

Groote  kruisbout 
en  twee  pijpbouten ,  een  3S6 
millimeters  er  boven,  een  438 
millimeters  er  onder. 

5,482 

1  >-> 

! 

ZUIDBROEK. 

Tolgaarderswoning 
bij  den  tol  op  het 
jaagpad  langs  het 
diep  van  Zutdbroek 
naar  Scheemda. 

Voorgevel,  tusschen  de  beide 
ramen,  0,77  M.  rechts  van  het 
linker  raamkozijn.  o,S3  M.  links 
van  het  rechter  raamkozijn,  on¬ 
geveer  1,71  M.  boven  beganen 
grond. 

Pijpbout 

en  twee  kleine  ronde  kruisbou¬ 
ten,  een  319  millimeters  er  bo¬ 
ven,  een  277  millimeters  er 
onder. 

3,040 

1  5°4 

SCHEEMDA. 

Toren  van  de  Pro¬ 
testantsche  kerk. 

Zuidzijde,  rechts  van  den  in¬ 
gang,  1,58  M.  links  van  den 
rechterhoek  van  den  toren,  1,52 

M.  rechts  van  den  deurstijl, 
ongeveer  1,96  M.  boven  bega¬ 
nen  grond. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten,  een  314 
millimeters  er  boven,  een  390 
millimeters  er  onder. 

4,843 

5°5 

SCHEEMDA. 

Tolgaarderswoning 
bij  tol  N°.  5 ,  aan 
de  trekvaart  van  Gro¬ 
ningen  naar  Win¬ 
schoten,  tusschen  de 
kilometerpalen  36  en 
37- 

Voorgevel ,  0,36  M.  rechts 
van  het  eerste  raam  van  den 
rechterkant,  0,26  M.  links  van 
den  rechterhoek  van  den  muur, 
ongeveer  1,74  M.  boven  bega¬ 
nen  grond. 

Pijpbout 

en  twee  kleine  ronde  kruisbou¬ 
ten,  een  301  millimeters  er  bo¬ 
ven,  een  257  millimeters  er 
onder. 

3,304 

85 

WINSCHOTEN. 

Toren  van  de  Pro¬ 
testantsche  kerk. 

Westzijde,  0,27  M.  rechts  van 
den  linker  hoekpilaster ,  1,89 
M.  boven  het  plint,  ongeveer 
2,20  M.  boven  beganen  grond. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten,  een  398 
millimeters  er  boven ,  een  406 
millimeters  er  onder. 

5,398 

(Zie  traject 

IV). 

7<S 


Volg- 

Hoogte  I 

Gemeente  en  gebouw. 

Plaats  van  het  merk. 

Omschrijving  van  het  merk. 

boven  A.P. 

,  nummer. 

in  M. 

SCHEEMDA-DELFZIJL.  1884-1885. 


S°4  1 

SCHEEMDA. 

Zuidzijde ,  rechts  van  den  in-  1 

Hoofdmerk 

4,843 

Toren  van  de  Pro- 

gang,  1.58  M.  links  van  den 

en  twee  pijpbouten,  een  314 

(Zie  traject  |! 

| 

testantsche  kerk. 

rechterhoek  van  den  toren,  1,52 

M.  rechts  van  den  deurstijl, 
ongeveer  1,96  M.  boven  bega- 
nen  grond. 

millimeters  er  boven,  een  390 
millimeters  er  onder. 

XXXI II).  ij 

| 

1 

ij 

!i 

506 

SCHEEMDA. 

Westelijke-  of  voorgevel,  links 

Groote  kruishout 

2,606 

Protestantsche  kerk 

van  den  ingang,  1,89  M.  rechts 

en  twee  pijpbouten,  een  301 

| 

| 

te  Nieuw-Scheemda. 

van  den  linkerhoek  des  gevels, 
2,23  M.  links  van  de  deurope¬ 
ning.  ongeveer  1,75  M.  boven 
beganen  grond. 

millimeters  er  boven,  een  31 1 
millimeters  er  onder. 

| 

S°7 

NIEUWOLDA. 

Toren  van  de  Pro- 
testantsche  kerk. 

Westzijde,  links  van  den  in¬ 
gang .  1,23  M.  rechts  van  den 
linkerhoek  des  torens,  0,87  M. 
links  van  den  linkerkant  des 
deurpilasters,  ongeveer  1,78  M. 
boven  beganen  grond. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten,  een  318 
millimeters  er  boven,  een  271 
millimeters  er  onder. 

2,147 

508 

TERMUNTEN. 

Protestantsche  kerk 
te  Woldendorp. 

Westelijke  eindgevel,  3,18  M. 
links  van  den  rechterhoek  des 
gevels ,  i  ,24  M.  rechts  van  de 
raamopening,  ongeveer  1,70  M. 
boven  beganen  grond. 

Groote  kruishout 
en  twee  pijpbouten,  een  287 
millimeters  er  boven ,  een  2S6 
millimeters  er  onder. 

4,063 

|l 

5°9 

TERMUNTEN. 

Zuidelijke  zijgevel ,  tusschen 

Hoofdmerk 

5,592 

1 

1! 

1 

Protestantsche  kerk 
te  Termunten. 

den  tweeden  en  derden  pilas- 
1  ter  van  den  linkerkant,  1,26 

M.  rechts  van  den  tweeden 
pilaster,  1,74  M.  links  van  den 
derden  pilaster,  ongeveer  1,62 

M.  boven  beganen  grond. 

en  twee  pijpbouten,  een  301 
millimeters  er  boven ,  een  297 
millimeters  er  onder. 

| 

510 

DELFZI1L. 

Westelijke  gevel,  1,22  M. 

Groote  kruisbout 

5,487 

Protestantsche  kerk 

links  van  den  toren,  1,21  M. 
rechts  van  den  linkerhoek  van 
den  muur,  ongeveer  1,80  M. 

■  boven  beganen  grond. 

en  twee  pijpbouten,  een  369 

te  Oterdum. 

millimeters  er  boven,  een  320 
millimeters  er  onder. 

1.  51 1 

i 

DELFZIJL. 

Zuidelijke  zijgevel,  tusschen 

Hoofdmerk 

3,749 

Protestantsche  kerk. 

het  tweede  raam  en  den  der- 

en  twee  pijpbouten ,  een  287 

1 

1 

den  pilaster  van  den  linkerkant, 

,  1,06  M.  rechts  van  het  raam, 

1 ,02  M.  links  van  den  pilaster, 

1  ongeveer  1,69  M.  boven  bega- 

millimeters  er  boven,  een  251 
millimeters  er  onder. 

J=W-=*-  -e- 

nen  grond. 

J _ 
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1  Volg- 
nummer. 

Gemeente  en.  gebouw. 

1 

;  Plaats  van  het  merk. 

1 

i 

Omschrijving  van  het  merk. 

Hoogte 
boven  A.P. 

in  Aï. 

XXXV. 

NIEUWE  SCHANS-STATENZIJL.  1884. 

87 

NIEUWE  SCHANS. 

Protestantsche  kerk. 

Zuidelijke  gevel,  0,64  M.  van 
den  rechterhoek,  0,67  M.  rechts 
van  de  raamopening,  ongeveer 
2,33  M.  boven  beganen  grond. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten ,  een  3S9 
millimeters  er  boven,  een  401 
millimeters  er  onder. 

3,557 

j  'Zie  traject 
IV).  i 

512 

1 

BEERTA. 

Gebouwtje  voor  de 
registreerende  peil¬ 
schaal  te  Nieuwe 
Statenzijl. 

Westelijke  gevel ,  nabij  den 
linkerhoek,  0,21  M.  rechts  van 
den  linkerhoek,  2.30  M.  links 

1  van  den  rechterhoek  des  gevels, 
1,42  M.  boven  het  plint,  on¬ 
geveer  1,62  M.  boven  beganen 
grond. 

PlJPBOUT 

en  twee  kleine  ronde  kruishou¬ 
ten ,  een  227  millimeters  er  bo¬ 
ven  ,  een  302  millimeters  er 
onder. 

i  8,686 

| 

1  | 

' 

XXXVI. 

j 

1 

GRONINGEN-ASSEN.  1884. 

I 

4s6 

1 

GRONINGEN. 

A-kerk. 

West-  of  voorzijde,  in  den  to¬ 
renmuur  links  van  den  ingang, 
0,85  M.  rechts  van  het  contre¬ 
fort,  0,83  M.  links  van  de  deur- 
omlijsting,  1,06  M.  boven  het 
plint,  ongeveer  1,87  M.  boven 
beganen  grond. 

Hoofdmerk 

cn  twee  pijpbouten,  een  320 
millimeters  er  boven ,  een  274 
millimeters  er  onder. 

6,161 

(Zie  traject 
XXX). 

'  513 

ii 

HAREN. 

Tolgaarderswoning 
bij  tol  N°.  i  ,  aan 
den  straatweg  van 
Groningen  naar  As¬ 
sen,  nabij  Helpman. 

Voorgevel,  0,53  M.  links  van 
het  eerste  raam  van  den  linker¬ 
kant,  ï,54  M.  boven  het  plint, 
ongeveer  1,82  M.  boven  bega¬ 
nen  grond. 

PlJPBOUT 

en  twee  kleine  ronde  kruishou¬ 
ten,  een  31 1  millimeters  er  bo¬ 
ven,  een  276  millimeters  er 
onder. 

7,961 

514 

HAREN. 

Toren  van  de  Pro¬ 
testantsche  kerk. 

Zuidzijde,  2.39  M.  rechts  van 
het  linker  contrefort,  ongeveer 
1,92  M.  boven  beganen  grond. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten,  een  323 
millimeters  er  boven,  een  279 
millimeters  er  onder. 

9,361 

I 

515 

HAREN. 

T  olgaarderswon  ing 
bij  tol  N°.  i ,  in 
Drenthe,  nabij  de 
bmg  over  het  Noord- 
Willemskanaa! ,  in 

den  straatweg  van 
Groningen  naar  As¬ 
sen. 

Voorgevel,  0,64  M.  links  van 
het  raam,  0,64  M.  rechts  van 
den  hoek  van  den  gevel,  1,41 

M.  boven  het  plint,  ongeveer 
i,Si  M.  boven  beganen  grond. 

PlJPBOUT 

en  twee  kleine  ronde  kruisbou¬ 
ten,  een  300  millimeters  er  bo¬ 
ven,  een  2S0  millimeters  er 
onder. 

I 

3,903 

516 

VRIES. 

Protestantsche  kerk. 

Noordelijke  gevel,  3,54  M. 
links  van  den  rechterhoek,  3,40 

M.  rechts  van  den  linkerhoek, 
i  ,2 1  M.  boven  het  plint,  onge¬ 
veer  2,00  M.  boven  beganen 
grond. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten,  een  2S3  ; 

millimeters  er  boven,  een  35S  l 
millimeters  er  onder. 

10,811 

7» 


Volg-  i 
nummer., 

;l  i 

Gemeente  en  gebouw. 

Plaats  van  het  merk. 

Omschrijving  van  het  merk. 

Hoogte 
boven  A.P. 
in  M. 

11  i 

Sll 

! 

VRIES. 

Tolgnarderswoning 
bij  tol  N°.  3 ,  aan 
den  straatweg  van 
Groningen  naar  As¬ 
sen,  nabij  Ter  Aard. 

Voorgevel  ,  0,58  M.  links 
van  het  raam ,  0,58  M.  rechts 
van  den  linkerhoek  des  gevels, 
ongeveer  1,81  M.  boven  bega- 
nen  grond. 

Pijp  bout 

en  twee  kleine  ronde  kruishou¬ 
ten,  een  306  millimeters  er  bo¬ 
ven  ,  een  272  millimeters  er 
onder. 

14,431 

74 

ASSEN. 

Raadhuis. 

Noordelijke-  of  voorgevel  , 
1,37  M.  van  de  eerste  raamope¬ 
ning,  1,33  M.  van  de  tweede 
raamopening  van  den  rechter¬ 
hoek  des  gevels,  ongeveer  2,15 

M.  boven  beganen  grond. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten,  een  382 
millimeters  er  boven ,  een  409 
millimeters  er  onder. 

13,800 

(Zie  traject 
IV). 

XXXVII. 

PUTTEN— H  EYST. 

1885. 

1 

281 

PUTTEN. 

Noordzijde,  links  van  den 

Hoofdmerk 

13,979 

Toren  van  de  Ka- 

ingang,  0,55  M.  rechts  van  het 
linker  contrefort,  0,64  M.  links 

en  twee  pijpbouten,  een  411 

(Zie  traject  j; 

tholieke  kerk. 

millimeters  er  boven,  een  363 
millimeters  er  onder. 

XVII). 

I 

1 

van  de  deur,  0,55  M.  boven  het 
plint,  ongeveer  1,81  M.  boven 
beganen  grond. 

1 

518 

!  | 
1 

i 

; 

CAPPELLEN. 

Onderdorpel  van  het  raam, 

Bovenkant  van  den  dorpel, 

10,000  jj 

(Belgie) 

Herberg  „de  Kroon", 
nabij  Putten,  op  het 
kruispunt  der  wegen 
van  Putten  naar  Lillo 
en  van  Bergen  op 
Zoom  naar  Antwer¬ 
pen. 

links  van  de  deur. 

in  het  midden. 

(N°.  1891  du  Nivellement 
général  du  royaume  de  Bel- 
gique.  31UC  Cahier.  Anvers.) 

I' 

Ij 

519 

Ï! 

■ 

STABROECK. 

(Belgie) 

Toren  van  de  Ka¬ 
tholieke  kerk. 

Noordwest-  of  voorzijde , 
rechts  van  den  ingang,  0,96 

M.  links  van  den  rechter  hoek- 
pi laster,  0,69  M.  rechts  van  de 
deuromlijsting ,  0,59  M.  boven 
het  plint,  ongeveer  1,53  M.  bo¬ 
ven  beganen  grond. 

Groote  kruisbout. 

5,214 

520 

STABROECK. 

1  Belgie) 

Herberg  „üt  la 
Cloche" ,  aan  den 
weg  van  Putten 
naar  Lillo. 

Onderdorpel  van  de  deur. 

Bovenkant  van  den  dorpel, 
in  het  midden. 

(N°.  2173  du  Nivellement 
général  du  royaume  de  Bel- 
gique.  3,11C  Cahier.  Anvers.) 

3,111 

j  5» 

LILLO. 

(Belgie) 

Katholieke  kerk  te 
Kruysweg. 

Zuidelijke-  of  voorgevel,  links 
van  den  ingang,  1,01  M.  rechts 
van  het  linker  contrefort,  0,70  M. 
links  van  den  linkerkant  der  nis 
|  waarin  deur  en  raam  geplaatst 

1  zijn,  0,69  M.  boven  het  plint, 

1  ongeveer  1,66  M.  boven  bega- 

Groote  kruisbout. 

3,530 

_ 

1  nen  grond. 

i  .  _ 

J- 
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Volg- 
J  nummer. 

Gemeente  en  gebouw. 

Plaats  van  het  merk. 

Omschrijving  van  het  merk. 

Hoogte 
boven  A.P. 
in  AI. 

522 

LILLO. 

(Belgis) 

Douanehuisje. 

Zuidelijke  zijgevel,  in  het 
plint,  0,83  M.  links  van  den 
rechterhoek  des  gevels,  onge¬ 
veer  1,13  M.  boven  beganen 
grond,  loodrecht  onder  het  merk 
gemeten. 

PlJPBOUT. 

6,068 

523 

1 

LILLO. 

(Belgis) 

Kazerne  in  het  fort. 

Zuidelijke  gevel,  in  het  fries, 
0,28  M.  links  van  den  hoek- 
pilaster,  o,t2  M.  onder  de  hard¬ 
steenen  kroonlijst,  0,73  M.  bo¬ 
ven  het  architraaf  of  de  fries¬ 
band. 

PijpnOLT. 

8,752 

i* 

524 

LILLO. 

(Belgis) 

Sluis  onder  den  noor¬ 
delijken  ingang  van 
het  fort  Lillo. 

Buitenfront,  dekzerk  op  den 
„avant-bec”  van  den  scheidings¬ 
muur  tusschen  de  twee  mid- 
delopeningen. 

Ingehakt  kruis 
in  den  bovenkant  der  dekzerk. 

(N°.  2019  du  Nivellement 

général  du  royaume  de  Bel- 
gique.  3 me  Cahier.  Anvers.) 

2,163 

525 

FORT  LIEFKENSHOEK. 

(Belgis) 

Veerhuis. 

Noordelijke  zijgevel ,  rechts 
van  den  rechter  ingang,  0,54 

M.  van  de  deuropening,  2,17 

M.  links  van  den  rechterhoek 
des  gevels,  ongeveer  1,92  M. 
boven  beganen  grond. 

PlJPBOUT. 

5,800 

1 

526 

FORT  LIEFKENSHOEK. 

(Belgis) 

Noordoostelijk  naar 
de  rivier  gekeerd  ge¬ 
deelte. 

Bovenkant  van  de  dekzerk 
der  poort,  juist  boven  den  in¬ 
gang. 

Bronzen  knop  rolt, 
hoogste  punt  van  den  bout. 

7,361  [ 

527 

ST.  ANTONIUSHOEK. 

(Belgie) 

Herberg ,  „het 
Scheepke". 

Zuidelijke  zijgevel ,  0,43  Ar. 
rechts  van  den  linkerhoek  des 
gevels,  o,49  beneden  den 

onderkant  van  den  steenen  raam- 
dorpel ,  ongeveer  o,6S  M.  bo¬ 
ven  beganen  grond  ,  loodrecht 
onder  het  merk  gemeten. 

PlJPBOUT. 

, 

4,074  I 

co 

M 

to 

KIELDRECHT. 

(Belgis) 

Katholieke  kerk. 

Voorgevel ,  in  het  vooruit¬ 
springende  gedeelte,  links  van 
den  ingang,  1,57  M.  links  van 
de  hardsteenen  deuromlijsting , 
1,63  M.  rechts  van  den  hoek 
van  den  voorsprong,  0,29  M. 
boven  het  plint,  ongeveer  1,56 

Al.  boven  beganen  grond. 

PlJPBOUT. 

4,134 

529 

i 

KIELDRECHT. 

(Belgie) 

Huis,  gemerkt  A.  N°. 
59  te  Kieldrecht, 
achter  de  Katholieke 
kerk. 

Linker  ingang  van  het  huis, 
onderste  trede. 

Bovenkant  der  trede, 
in  het  midden. 

(N°.  1275  du  Nivellement 
général  du  royaum<*  de  Bel- 
gique.  2 me  Cahier.  Flandre 
oriëntale.) 

2,388 

Volg- 
|  nummer. 

j! 

Gemeente  en  gebouw. 

Plaats  van  het  merk. 

Omschrijving  van  het  merk. 

Hoogte 
boven  A.P. 
in  M. 

— 
j  5  3° 

i! 

1 

CLINGE. 

Katholieke  kerk. 

Westelijke-  of  voorgevel,  in 
het  inspringende  muurvlak  links 
van  den  toren ,  o,SS  M.  van 
den  toren,  0,61  M.  rechts  van 
den  linkerkant  en  0,52  M.  links 
van  den  rechterkant  van  het 
inspringende  vlak,  1,21  M.  bo¬ 
ven  het  plint,  ongeveer  2,31 

M.  boven  beganen  grond. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten,  een  321 
millimeters  er  boven,  een  527 
millimeters  er  onder. 

4,574 

531 

HULST. 

Toren  van  het 
raadhuis. 

Westzijde,  1,13  M.  links  van 
den  rechterhoek  en  4,66  M. 
rechts  van  den  linkerhoek  van 
den  toren,  1,21  M.  boven  het 
plint,  ongeveer  1,98  M.  boven 
beganen  grond. 

Groote  kruisbout 
en  twee  pijpbouten,  een  329 
millimeters  er  boven ,  een  40S 
millimeters  er  onder. 

4,713 

1 

532 

1 

1  HULST. 

|  Gemsche  poort. 

Buitenzijde,  links  van  den 
ingang,  0,17  M.  links  van  den 
eersten  pilaster  van  den  linker- 
|  kant,  1,34  M.  boven  het  plint, 

Kleine  vierkante  kruisbout 
en  een  kleine  ronde  kruisbout, 
245  millimeters  er  boven. 

2,908 

533  I  AXEL. 

I  Toren  van  de  Pro- 
I  testantsche  kerk. 


TER  NEUZEN. 

Brugwachterswoning 
bij  Sluiskil. 


ongeveer  1,53  M.  boven  bega- 
nen  grond. 

Oostzijde,  1,84  M.  rechts 
van  den  linker  hoekpilaster , 
1,86  M.  links  van  den  rechter 
hoekpilaster,  i,iS  M.  boven  het 
plint,  ongeveer  1,74  M.  boven 
beganen  grond. 

Noordelijke  zijgevel,  tusschen 
de  beide  ramen,  0,76  M.  rechts 
van  het  linker  raamkozijn,  0,79 
M.  links  van  het  rechter  raam¬ 
kozijn,  1,28  M.  boven  het  plint, 
ongeveer  1,98  M.  boven  be¬ 
ganen  grond,  loodrecht  onder 
het  merk  gemeten. 


Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten,  een  295 
millimeters  er  boven,  een  52S 
millimeters  er  onder. 


GrOOTE  KRUISBOUT 
en  twee  pijpbouten,  een  417 
millimeters  er  boven ,  een  292 
millimeters  er  onder. 


PHILIPPINE. 

Katholieke  kerk. 


I  Noordwestelijke-  of  voorgevel, 
onder  het  blinde  raam  links 
van  den  toren,  1,33  M.  van 
j  den  muur  van  den  toren,  1,20 
I  M.  rechts  van  den  linker  hock- 
j  pilaster,  1,46  M.  beneden  den 
raamdorpel ,  ongeveer  1,90  M. 
*  boven  beganen  grond. 


Groote  kruisbout 
en  twee  pijpbouten,  een  224 
millimeters  er  boven,  een  372 
millimeters  er  onder. 


WATERVLIET. 

(Belgie) 

Raadhuis. 


Noordelijke-  of  voorgevel  , 
tusschen  de  beide  benedenra¬ 
men  rechts  van  den  ingang, 
0,67  M.  rechts  van  het  linker 
raamkozijn,  0,63  M.  links  van 
het  rechter  raamkozijn,  1,80  M. 
boven  de  onderste  stoeptrede. 


Pij  PBO  ut. 


Si 


Gemeente  en  gebouw . 

Plaats  van  het  merk. 

Omschrijving  van  het  merk. 

Hoogte  * 
boven  A.P.  1 
in  M.  1 

537 

IJZENDIJKE. 

Raadhuis. 

Zuidoostelijke-  of  voorgevel , 
tusschen  de  deur  en  het  rech¬ 
ter  raam,  0,70  M.  links  van  het 
raamkozijn,  0,74  M.  rechts  van 
den  deurpilaster,  ongeveer  2,05 

M.  boven  beganen  grond. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten,  een  297 
millimeters  er  boven,  een  348 
millimeters  er  onder. 

3,850 

53S 

SCHOONDIJKE. 

Katholieke  kerk. 

Westelijke-  of  voorgevel,  tus¬ 
schen  de  beide  ramen  links  van 
den  ingang,  0,41  M.  rechts  van 
het  linker  raam ,  0,40  M.  links 
van  het  rechter  raam,  1,14  M. 
boven  het  plint,  ongeveer  1,68 

M.  boven  beganen  grond. 

Groote  kruisbout 
en  twee  pijpbouten,  een  258 
millimeters  er  boven,  een  272 
millimeters  er  onder. 

4,030 

539 

i 

OOSTBURG. 

Katholieke  kerk. 

Westelijke-  of  voorgevel,  te¬ 
rugspringend  gedeelte  rechts 
van  den  ingang,  onder  het 
raampje  nabij  den  rechterhoek 
des  gevels,  0,65  M.  rechts  van 
het  linker  contrefort,  0,65  M. 
links  van  het  rechter  contrefort, 
1,07  M.  boven  het  plint,  on¬ 
geveer  i,8ï  M.  boven  beganen 
grond. 

Groote  kruisbout 
en  twee  pijpbouten,  een  229 
millimeters  er  boven,  een  362 
millimeters  er  onder. 

5,160  | 

540 

SLUIS. 

Protestantsche  kerk. 

Zuidoostelijke-  of  voorgevel, 
links  van  den  ingang,  0,61  M. 
links  van  den  linker  deurpilas¬ 
ter,  4,19  M.  rechts  van  den 
linkerhoek  des  gevels,  0,75  M. 
boven  het  plint,  ongeveer  1,76 

M.  boven  beganen  grond. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten,  een  1S4 
millimeters  er  boven,  een  306 
millimeters  er  onder. 

. 

5,264 

541 

WESTCAPPELLE. 

(België) 

„Vuylcvaertbrug”,  in 
den  straatweg  van 
Sluis  naar  Westcap- 
pelle. 

Zuidelijke  dekzerk. 

Bovenkant  van  de  dekzerk. 

(N°.  813  du  Nivellement  gé- 
néral  du  royaume  de  Belgique. 
icr  Cahier.  Flandre  occidentale.) 

1,058 

|  542 

WESTCAPPELLE. 

(Belgie) 

„Schaepcnbrug”,  in 
den  straatweg  van 
Sluis  naar  Westcap- 
pelle. 

Zuidelijke  dekzerk. 

Bovenkant  van  de  dekzerk. 

(N°.  S15  du  Nivellement  gé- 
néral  du  royaume  de  Belgique. 
ier  Cahier.  Flandre  occidentale.) 

1,573 

543 

WESTCAPPELLE. 

(Belgie) 

Katholieke  kerk. 

Noordwestelijke-  ot  voorge¬ 
vel,  gedeelte  rechts  van  den 
toren,  3,76  M.  links  van  den 
rechterhoek  en  5,25  M.  rechts 
van  den  linkerhoek  van  het 
muurvlak,  ongeveer  1,75  M. 
boven  beganen  grond. 

PlJPllOUT. 

3,507 

1 

544 

WESTCAPPELLE. 

(Belgie) 

Katholieke  kerk. 

Onderdorpel  vóór  den  ingang. 

Bovenkant  van  den  dorpel, 
in  het  midden. 

(N°.  Si  i  du  Nivellement  gé- 
néral  du  royaume  de  Belgique. 
icr  Cahier.  Flandre  occidentale.) 

1,800 

S2 


Volg- 

nummer. 

[ 

1 

Gemeente  en  gebouw. 

Plaats  van  het  merk. 

Omschrijving  van  het  merk. 

Hoogte 
boven  A.P. 
in  M. 

545 

t| 

WESTCAPPELLE. 

(Belgie) 

Bmg  aan  het  einde 
van  Westcappelle,  in 
den  weg  van  West¬ 
cappelle  naar  Brugge. 

Zuidoostelijke  dekzerk. 

Bovenkant  van  de  dekzerk. 

(N°.  817  du  Nivellement  gé- 
néral  du  royaume  de  Belgique. 
icr  Cahier.  Flandre  occidentale.) 

1,021 

546 

i 

RAMSCAPPELLE- 
ST.  LAURENT. 

(Belgie) 

Katholieke  kerk. 

Westelijke-  of  voorgevel , 
rechts  van  den  toren,  1,86  M. 
rechts  van  den  linkerhoek  van 
den  muur  en  1,60  M.  links  van 
den  rechterhoek  van  den  muur, 
ongeveer  1,61  M.  boven  bega- 
nen  grond. 

PlJPBOUT. 

3,611  | 

547 

;  1 

1 

RAMSCAPPELLE- 
ST.  LAURENT. 

(Belgie) 

Katholieke  kerk. 

Onderdorpel  vóór  den  ingang. 

Bovenkant  van  den  dorpel, 
in  het  midden. 

(N°.  569  du  Nivellement  gé- 
néral  du  royaume  de  Belgique. 
icr  Cahier.  Flandre  occidentale.) 

2,092 

548 

r 

RAMSCAPPELLE- 
ST.  LAURENT. 

(Belgie) 

Brug  over  het  I.eo- 
poldkanaal. 

Dekzerk  van  de  zuidooste¬ 
lijke  borstwering,  0,18  M.  van 
den  noordoostelijken  hoek,  0,21 

M.  van  het  noordwestelijke-  of 
voorvlak  der  dekzerk. 

Bovenkant  van  de  dekzerk. 

5,150 

549 

RAMSCAPPELLE- 
ST.  LAURENT. 

(Belgie) 

Woning ,  links  van 
den  weg  van  Rams- 
cappelle  naar  Heyst, 
ongeveer  60  M.  voor¬ 
bij  kilometerpaal  3 , 
in  1885  bewoond 
door  Constant 

Klerck. 

Onderdorpel  vóór  den  ingang. 

Bovenkant  van  den  dorpel, 
in  het  midden. 

0,767 

j  550 

HEYST. 

(Belgie) 

Katholieke  kerk  te 
Heyst. 

Zuidelijke-  of  voorgevel,  rechts 
van  den  toren ,  2,01  M.  rechts 
van  den  linkerhoek  en  4,30  M. 
links  van  den  rechterhoek  van 
het  muurvlak,  ongeveer  1,93 

M.  boven  beganen  grond. 

Groote  kruisbout. 

5,051  | 

55* 

HEYST. 

1  (Belgie) 

Katholieke  kerk  te 
Heyst. 

Onderdorpel  vóór  den  ingang. 

Bovenkant  van  den  dorpel, 
in  het  midden. 

3,569 

552 

i 

HEYST. 

(Belgie) 

Uitwateringssluis  in 
het  Leopold kanaal  te 
Heyst. 

Dekzerk  van  het  noordooste¬ 
lijke  landhoofd,  zuidoostelijk 
uiteinde  der  dekzerk. 

Ingehakt  kruis 
op  de  dekzerk. 

(N°.  278  du  Nivellement  gé- 
néral  du  royaume  de  Belgique. 
icr  Cahier.  Flandre  occidentale.) 

3,642 

83 


Volg- 

nummer. 

Gemeente  en  gebouw. 

Plaats  van  het  merk. 

Omschrijving  van  het  merk. 

Hoogte 
boven  A.P.  , 
in  M.  > 

553 

j 

ii 

HEYST. 

(Belgie) 

Uitwateringssluis  in 
het  Leopoldkanaal  te 
Heyst. 

Noordoostelijk  landhoofd,  na¬ 
bij  den  zuidoostelijken  hoek, 
boven  de  trap ,  0,23  M.  links 
van  den  breeden  hoeksteen , 
o,i2  M.  beneden  den  onder¬ 
kant  der  dekzerk ,  1,15  M.  bo¬ 
ven  den  bovenkant  der  tweede 
trede  van  beneden  af. 

Groote  kruisbout. 

5,799 

554 

i; 

1 

HEYST. 

(Belgie) 

Uitwateringssluis  in 
het  Leopoldkanaal  te 
Heyst. 

Noordoostelijk  landhoofd,  na¬ 
bij  den  zuidoostelijken  hoek , 
boven  de  trap,  in  den  boven¬ 
kant  der  dekzerk,  4,22  M.  van 
den  noordwestelijken  hoek  en 
0,86  M.  van  den  zuidoostelijken 
hoek  van  de  dekzerk,  0,29  M. 
van  den  vóórkant  en  0,30  M. 
van  den  achterkant  van  de  dek¬ 
zerk. 

Bronzen  knopbout 
hoogste  punt. 

6,243 

!| 

XXXVIII. 

j! 

KRUYSWEG— CALLOO— LI  EFKENSHOEK.  1885. 

521 

ï 

!| 

LILLO. 

(Belgie) 

Katholieke  kerk  te 
Kruysweg. 

Zuidelijke-  of  voorgevel,  links 
van  den  ingang,  1,01  M.  rechts 
van  het  linker  contrefort,  0,70 

M.  links  van  den  linkerkant 
der  nis  waarin  deur  en  raam 
geplaatst  zijn,  0,69  M.  boven 
het  plint,  ongeveer  1,66  M. 
boven  beganen  grond. 

Groote  kruisbout. 

3,530 

(Zie  traject 
XXXVII). 

555 

'1 

OORDEREN. 

(Belgie) 

Boerenhofstede , 
vroeger  genaamd 
„Prinsenhof” ,  in 

1885  „Plaathuis",  aan 
den  nieuwen  groo- 
ten  zeedijk,  bij  de 
scheiding  van  de  we¬ 
gen  naar  Oorderen 
en  naar  fort  St.  Phi- 
lippe. 

Zijgevel,  1,53  M.  links  van 
den  rechterhoek  des  gevels 
(hoek  van  zijgevel  en  voorge¬ 
vel),  ongeveer  1,85  M.  boven 
beganen  grond. 

• 

PlJPROUT. 

2,676 

. 

| 

556 

FORT  ST.  PHILIPPE. 

(Belgie) 

Meest  noordelijke 

der  beide  duikers  bij 
het  fort  St.  Philippe. 

Oostelijk  front,  rechtervleu¬ 
gel,  0,94  JM.  links  van  den 
rechterhoek,  0,51  M.  beneden 
den  bovenkant  der  rollaag. 

PlJPBOUT. 

0,505 

557 

FORT  ST.  PHILIPPE. 

(Belgie) 

Poort  van  het  fort 
St.  Philippe. 

Dekzerk ,  links  van  het  mid- 
denfront. 

Bronzen  knopbout 
hoogste  punt. 

7,524 

1 

S4 


1 

Volg¬ 

nummer. 

Gemeente  en  gebouw. 

Plaats  van  het  merk. 

Omschrijving  van  het  merk. 

Hoogte 
boven  A.P. 
in  M. 

CO 

ui 

FORT  STE.  MARIE. 

(Belgie) 

Noordoostelijk  naar 
de  rivier  gekeerd  ge¬ 
deelte  van  het  fort. 

Keermuurtje ,  aan  den  lin¬ 
kerkant  boven  de  geblindeerde 
batterij,  0,15  M.  rechts  van  den 
rechterkant  van  het  vooruit¬ 
springende  muurwerk,  0,34  M. 
beneden  den  bovenkant  van 
den  muur,  ongeveer  o,to  M. 
boven  beganen  grond. 

Pijpbout. 

8,242 

i 

559 

| 

1: 

FORT  STE.  MARIE. 

(Belgie) 

Douanegebouwtje  bij 
het  fort  Ste.  Marie. 

Noordelijke  zijgevel,  1,38  M. 
van  den  linkerhoek,  2,47  M. 
links  van  den  rechterhoek  des 
gevels,  0,81  M.  beneden  den 
onderkant  van  den  raamdor- 
pel,  ongeveer  0,30  M.  boven 
beganen  grond. 

Pijpbout. 

5,635 

560 

\ 

CALLOO. 

(Belgie) 

Raadhuis. 

Onderste  trede  vóór  den  in¬ 
gang. 

Bovenkant  der  trede, 
in  het  midden. 

(N°.  1049  du  Nivellement 

général  du  royaume  de  Bel- 
gique.  2iuc  Cahier.  Flandre 
oriëntale.) 

2,262 

Ij 

525 

1 

i' 

il 

FORT  LIEFKENSHOEK. 

(Belgie) 

Veerhuis. 

Noordelijke  zijgevel,  rechts 
van  den  rechter  ingang,  0,54 

M.  van  de  deuropening,  2,17 

M.  links  van  den  rechterhoek 
des  gevels,  ongeveer  1,92  M. 
boven  beganen  grond. 

PlJPliOUT. 

5,800 

(Zie  traject 
XXXVII). 

XXXIX. 

1 

SLUISKIL-TER  NEUZEN.  1885. 

1 

d34 

) 

TER  NEUZEN. 

Brugwachterswoning 

1  bij  Sluiskil. 

Noordelijke  zijgevel,  tusschen 
<le  beide  ramen,  0,76  M.  rechts 
van  het  linker  raamkozijn,  0,79 

M.  links  van  het  rechter  raam¬ 
kozijn,  1,28  M.  boven  het  plint, 
ongeveer  1,98  M.  boven  bega¬ 
nen  grond,  loodrecht  onder  het 
merk  gemeten. 

Groote  kruisbout 
en  twee  pijpbouten,  een  417 
millimeters  er  boven,  een  292 
millimeters  er  boven. 

6,085 

(Zie  traject 
XXXVII). 

56' 

1 

. 

TER  NEUZEN. 

Groote  westelijke 
schutsluis. 

Buitensluishoofd ,  zuidooste¬ 
lijke  rechtstandsmuur,  zuidoos¬ 
telijke-  of  landzijde,  0,86  M. 
links  van  den  rechterhoek  van 
den  muur,  0,49  M.  beneden  den 
bovenkant  dendekzerk,  ongeveer 
2,61  M.  boven  beganen  grond. 

Hoofdmerk. 

5,649 

Ss 


Volg- 

nummer. 

Gemeente  en  gebouw. 

Plaats  van  het  merk. 

Omschrijving  van  het  merk. 

j  Hoogte 

1  boven  A.P. 
in  M. 

562 

1 

TER  NEUZEN. 

Katholieke  kerk. 

Oostelijke-  of  voorgevel,  on¬ 
der  het  blinde  raam  links  van 
den  toren,  1,76  M.  rechts  van 
den  linker  hoekpilaster ,  1,77 
M.  links  van  den  toren ,  0,97 

M.  beneden  den  onderdorpel 
van  het  blinde  raam,  ongeveer 
i,9S  M.  boven  beganen  grond. 

GROOTE  KRUISBOUT 
en  een  pijpbout  231  millime¬ 
ters  er  onder. 

2,903 

563 

[ 

TER  NEUZEN. 

Gebouwtje  voor  dc 
registreerende  peil¬ 
schaal  bij  de  ooste¬ 
lijke  schutsluis. 

Zuidelijke-  of  voorgevel,  links 
van  den  ingang,  0,47  M.  links 
van  het  deurkozijn,  0,38  M. 
rechts  van  den  linkerhoek  van 
het  muurvlak,  i,io  M.  boven 
het  plint,  ongeveer  1,40  M.  bo¬ 
ven  beganen  grond. 

Pijpbout 

en  twee  kleine  ronde  kruisbou¬ 
ten,  een  264  millimeters  er  bo¬ 
ven,  een  338  millimeters  er 
onder. 

7,385 

XL. 

SCHOONDIJKE—  BRESKENS.  1885. 

53S 

SCHOONDIJKE. 

Katholieke  kerk. 

Westelijke-  of  voorgevel,  tus- 
schen  de  beide  ramen  links 
van  den  ingang,  0,41  M.  rechts 
van  het  linker  raam,  0,40  M. 
links  van  het  rechter  raam , 
1,14  M.  boven  het  plint,  onge¬ 
veer  i,68  M.  boven  beganen 
grond. 

GROOTE  KRUISBOUT 
en  twee  pijpbouten,  een  258 
millimeters  er  boven,  een  272 
millimeters  er  onder. 

4,030  ! 

(Zie  traiect 
XXXVII). 

5*4 

BRESKENS. 

Protestantsche  kerk. 

Zuidwestelijke  zijgevel,  onder 
het  tweede  raam  van  den  lin¬ 
kerkant,  1,52  M.  rechts  van  het 
linker  contrefort,  1,63  M.  links 
van  het  rechter  contrefort,  1,62 

M.  boven  het  plint,  0,57  M. 
beneden  den  schuinen  kant 
van  den  onderdorpel  van  het 
raamkozijn. 

Hoofdmerk 

en  twee  pijpbouten,  een  320 
millimeters  er  boven,  een  293 
millimeters  er  onder. 

3,671 

XLI. 

OOSTBURG— DE  WIELINGEN.  1885. 

539 

OOSTBURG. 

Katholieke  kerk. 

Westelijke-  of  voorgevel,  te- 
rugspringend  gedeelte  rechts 
van  den  ingang,  onder  het 
raampje  nabij  den  rechterhoek 
des  gevels,  0,65  M.  rechts  van 
het  linker  contrefort,  0,65  M. 
links  van  het  rechter  contre¬ 
fort,  1,07  M.  boven  het  plint, 
ongeveer  1,81  M.  boven  bega¬ 
nen  grond. 

GROOTE  KRUISBOUT 

en  twee  pijpbouten,  een  229 
millimeters  er  boven,  een  362 
millimeters  er  onder. 

5,160 

(Zie  traject 
XXXVII). 

86 


i  Volg- 
nummer. 

1 

Gemeente  en  gebouw. 

Plaats  van  het  merk. 

Omschrijving  van  het  merk. 

Hoogte 
boven  A.P. 
in  M. 

ir - 

565 

CADZAND. 

Protestantsche  kerk. 

Noordzijde  van  het  vooruit¬ 
springende  gedeelte  van  denoos- 
telijken  gevel ,  ten  zuiden  van 
den  hoofdingang,  0,99  M.  rechts 
van  den  linkerhoek  en  0,95  M. 
links  van  den  rechterhoek  van 
den  voorsprong,  0,72  M.  bo¬ 
ven  het  plint,  ongeveer  1,79 

M.  boven  beganen  grond. 

GrOOTE  KRUISBOUT 
en  twee  pijpbouten,  een  25T 
millimeters  er  boven  ,  een  329 
millimeters  er  onder. 

4,087 

' 

566 

CADZAND. 

Gebouwtje  voor  de 
registreerende  peil¬ 
schaal  bij  de  sluis 
aan  de  Wielingen. 

Oostelijke  zijgevel ,  tusschen 
den  linker  hoekpilaster  en  het 
raam ,  0,39  M.  links  van  het 
raamkozijn,  0.37  M.  rechts  van 
den  hoekpilaster,  1,31  M.  bo¬ 
ven  het  plint,  ongeveer  1,63 

M.  boven  beganen  grond. 

PlJPBOUT 

en  twee  kleine  ronde  kruisbou¬ 
ten,  een  299  millimeters  er  bo¬ 
ven ,  een  368  millimeters  er 
onder. 

7,371 

| 

TWEEDE  AFDEELING, 


HOOGTEN 

VAN 

EENIGE  KNOPBOUTEN  GESTELD  VOOR  DE  RIJKS  WATERPASSING 


EM  VAN 

NULPUNTEN  VAN  PEILSCHALEN,  PEILMERKSTEENEN  EN  BOUTEN 
GESTELD  VOOR  ANDERE  WATERPASSINGEN. 


OPGENOMEN  IN  DE  JAREN 


1875  —  188  5. 


Volg- 

Gemeente  en  plaats 
van  het  merk. 

Hoogte  boven 
A.F.  in  M. 

num¬ 

mer. 

Nadere  plaatsbeschrijving. 

Omschrijving  van  het  merk. 

Ge¬ 

vonden. 

Tot  nu 
aange¬ 
nomen. 

in  M. 

AMSTERDAM-DEVENTER.  1875-1876. 

i 

WATERGRAAFS¬ 

MEER. 

Brug  over  de  ring¬ 
vaart  van  de  Wa¬ 
tergraafsmeer  in 

den  Oetewalerweg. 

Zuidelijk  landhoofd,  ooste¬ 
lijke  of  linker  vleugelmuur, 
in  het  voorvlak  van  den  muur. 

Bronzen  bout 
met  afgeplitten  ronden  kop. 
Hoogste  punt. 

0,755 

D1EMEN. 

„Vinkebrug"  over 
de  Dicmen,  bij  de 
doorsnijding  met 
de  Muidertrek- 

vaart. 

Zuidelijk  front,  zuidooste¬ 
lijke  vleugelmuur,  in  het 
voorvlak  van  den  muur. 

Bronzen  bout 
met  afgeplatten  ronden  kop. 
Hoogste  punt. 

0,888 

1 

3 

F 

i 

DIEMEN. 

„Vinkebrug”  over 
de  Diemen,  bij  de 
doorsnijding  met 
de  Muidertrek- 

vaart. 

Noordelijk  front,  zuicloos- 
telijke  vleugelmuur,  in  het 
voorvlak  van  den  muur. 

Bronzen  bout 
met  afgeplatten  ronden  kop. 
Hoogste  punt. 

0,769 

| 

4 

1 

MUIDEN. 

Groote  zeesluis. 

Oostelijk  landhoofd,  zui¬ 
delijk  gedeelte,  aan  de  zijde 
van  de  Vecht,  in  de  28° 
voeg  onder  de  rollaag. 

Vierkante  ijzeren 
kruisbout 

met  eene  horizontale  en  eene 
verticale  groet. 

Kraijenhoft’.  Hydr.  Waar¬ 
nemingen.  XItf  Afd.  N°.  19. 

-0,053 

0,000 

+  0,053 

5 

MUIDEN. 

Groote  zeesluis. 

Oos lelijke  rechtstandsmuur, 
zuidoostelijke  deurkas  van  den 
grooten  koker  aan  de  Vecht- 
zijde,  links  van  eene  peil¬ 
schaal. 

Bronzen  knop bout. 
Hoogste  punt. 

1,199 

6 

MUIDEN. 

Groote  zeesluis. 

Westelijk  tusschenpenant , 
westzijde,  links  van  eene  peil¬ 
schaal. 

Bronzen  knop  bout. 
Hoogste  punt. 

1,208 

7 

MUIDEN. 

(Japon  niöre-gc- 
1)0  uw. 

Pkilmerksteen 
zonder  groef. 

Het  midden  van  het  ora- 
lijste  vlak. 

-  0.039 

o 

O 

MUIDEN. 

Watermolen  van 
den  Noordpolder. 

Zuidzijde,  links  van  de 
deur,  in  den  steenen  voet, 
0,29  M.  links  van  den  rech¬ 
terkant,  0,17  M.  onder  tien 
bovenkant  der  boekblokken. 

Bronzen  bout 
met  afgeplatten  ronden  kop. 
Hoogste  punt. 

0,464 ') 

')  In  dit  gebouw  bevindt  zich  een  merk  van  de  rijkswaterpassing,  ie  At'd.  Ns.  15. 

9° 


Volg- 

I 

Gemeente  en  plaats 
van  het  merk. 

1 

Hoogte 

A.P. 

boven 
n  M. 

num¬ 

mer. 

Nadere  plaatsbeschrijving. 

Omschrijving  van  het  merk. 

Ge¬ 

vonden. 

Tot  nu 
aange¬ 
nomen. 

in  M. 

9 

MUIDEN. 

Watermolen  van  j 
tien  Zuid  polder.  j 

In  den  steenen  voet  links 
van  den  waterloop,  0,15  M. 
van  den  rechterhoek  en  0,07 
M.  onder  den  bovenkant  van 
den  voet. 

Bronzen  bout 
met  afgeplatten  ronden  kop. 
Hoogste  punt. 

0,327') 

IO 

I 

MUIDEN. 

Tolgaarderswoning 
bij  de  Hakkelaars- 
brug. 

Westelijke  gevel,  1,12  M. 
rechts  van  de  deur,  0,22  M. 
beneden  den  raamdorpel. 

Bronzen  bout 
met  afgeplatten  ronden  kop. 
Hoogste  punt. 

0,730-, 

II 

NAARDEN. 

A  msterdamsche 
poort. 

Rechts ,  boven  de  peil¬ 
schaal. 

Bronzen  bout 
met  afgeplatten  ronden  kop. 
Hoogste  punt. 

1,306 

1 

|  12 

I 

NAARDEN. 

Amsterdamsche 

poort. 

Hardsteenen  peilschaal,  be¬ 
kend  onder  den  naam  van 
Leliepeilschaal ,  verdeeld  in 
metermaat. 

Nulpunt  der  peilschaal  , 
afgeleid  uit  de  hoogte  der  deel¬ 
strepen  van  0,30  M.  tot  1,00 
M.  +  A.P. 

-  0,030 

0,000 

+  0,030  | 

i 

*3 

. 

NAARDEN. 

Amsterdamsche 

poort. 

Hardsteenen  peilschaal,  be¬ 
kend  onder  den  naam  van 
Leliepeilschaal,  verdeeld  in 
voetmaat. 

Leliepeil 

aan  de  peilschaal,  afgeleid 
uit  de  hoogte  der  deelstrepen 
van  0  tot  36  duim  boven 
Leliepeil. 

Kraijenhoff.  Iiydrog.  Waar¬ 
nemingen.  XIP  Afd.,  N°.  7. 

0,190 

0,216 

-1-  0,026 

[  14 

t 

NAARDEN. 

Utrechtsche  poort. 

Hardsteenen  peilschaal,  ver¬ 
deeld  in  metermaat. 

Nulpunt  der  peilschaal, 
afgeleid  uit  de  hoogte  der 
deelstreep  van  1  M.  +  A.P. 

-  0,023 

0,000 

+  0,023  > 

15 

1: 

NAARDEN. 

UtTechtsche  poort. 

Hardsteenen  peilschaal,  ver¬ 
deeld  in  voetmaat. 

• 

Leliepeil 

aan  de  peilschaal,  afgeleid 
uit  de  hoogte  der  deelstrepen 
van  0  tot  36  duim  boven 
Leliepeil. 

0,184 

'I 

l6 

SOEST. 

Tolgaarderswoning 
aan  den  straatweg 
van  Soest  naar 
Amersfoort,  tus- 
schen  de  kilome- 
i  terpalen  41  en  42. 

Westelijke  gevel,  1,06  M. 
rechts  van  het  kelderraam , 
ter  hoogte  van  den  boven¬ 
kant  der  rollaag  van  dat  raam. 

1 

Bronzen  knopbout. 
Hoogste  punt. 

5,785 

17 

AMERSFOORT. 

,  Wachthuis  aan  de 
!  Kopi>el  poort. 

Voorzijde,  0,34  M.  rechts 
van  den  linkerhoek ,  onge¬ 
veer  0,43  M.  boven  beganen 
|  grond. 

Vierkante  ijzeren  bout 
met  eene  horizontale  en  eene 
verticale  groef. 

3,051 

!« 

APELDOORN. 

Torenberg.  (Obser¬ 
vatorium.) 

Bovenvlak  van  de  triangu- 
!  latiesteen  van  Kraijenhoff  en 
Stamkart. 

Koperen  knopbout. 
Hoogste  punt. 

107,016 

In  dit  gebouw  bevindt  zicli  een  merk  der  rijkswaterpassing,  h  Aid.  N°.  1 6. 

Door  liet  afbreken  van  de  tolgaarderswoning  in  1U82  is  het  merk  verdwenen.  Zie  i°  Aid.  N°.  ] 
D"„r  het  alT>rckcn  van  het  wachthuis  in  18 06  is  dit  merk  vervallen.  Zie  1*  Aid.  N°.  22. 

7- 
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1 

- s-: - 

Ploogte 

boven 

Volg- 

Gemeente  en  plaats 
van  het  merk. 

A.P. 

in  M. 

num¬ 

mer. 

Nadere  plaatsbeschrijving. 

Omschrijving  van  het  merk. 

vonden. 

Tot  nu 
aange- 

in  M. 

, 

nomen. 

| 

1 

DEVENTER --NIEUWE  SCHANS.  1876. 

19 

DEVENTER. 

Pf.i  lm  erk  steen 

7,114 

7,28 

+  0,166 

Huis  tegenover  de 

met  eene  horizontale  groef 

!| 

schipbrug  over  den 

en  ingehakt  hoogtecijfer  van 

I 

IJssel. 

7,28  M.  +  A.P. 

:  =0 

DIEPENVEEN. 

Zijgevel ,  onder  het  linker 

Peilmerksteen 

8,743 

8,89 

+  0,147 

Tolgaarders  woning 

raam,  1.70  M.  rechts  van  den 

met  eene  horizontale  groef 

bij  tol  N°.  i ,  bij 

linkerhoek  des  gevels,  onge- 

en  ingehakt  hoogtecijfer  van 

„de  Platvoet”,  aan 

veer  0,30  M.  boven  beganen 

8,Sg  M.  +  A.P. 

! 

den  straatweg  van 
Deventer  naar  Olst. 

grond. 

21 

DIEPENVEEN. 

Westelijke  gevel,  onder  het 

Vierkante  ijzeren 

7,586  ■) 

Dijkstoel  van  Sal- 

linker  raam,  2,25  M.  van  den 

KRUISHOUT 

I 

land  i‘  rot. 

linkerhoek,  ongeveer  1,01 

met  eene  horizontale  en  twee 

M.  boven  beganen  grond. 

verticale  groeven. 

\ 

2_2 

DIEPENVEEN. 

Voorgevel,  links  van  den 

Peilmerksteen 

8,413 

8.57 

+  0,157 

Huis  nabij  kilome- 

ingang,  ongeveer  1,00  M.  bo¬ 
ven  beganen  grond. 

met  eene  horizontale  groet 

l! 

ter  pa  al  6,  aan  den 

en  ingehakt  hoogtecijfer  van 

straatweg  van  De¬ 
venter  naar  Olst , 
in  1875  bewoond 
door  Issordink ,  E, 
N’.  56. 

S,57  M.  +  A.P. 

Il 

| 

il 

i 

j 

23 

OLST. 

Voorgevel ,  midden  onder 

Peilmerksteen 

8,731 

8,91 

+  0,179  1 

|| 

'Tolgaarders  woning 

het  raam,  1,70  M.  rechts  van 

met  eene  horizontale  groet 

bij  tol  X'.  2,  aan 

den  linkerhoek  van  den  ge- 

en  ingehakt  hoogtecijfer  van 

: 

den  straatweg  van 

vel,  ongeveer  0,27  M.  boven 

8,91  M.  +  A.P. 

ij 

1 

! 

. 

Deventer  naar  Olst, 
tusschen  de  kilo¬ 
me  ter  palen  7  en  S. 

beganen  grond. 

! 

1 

j 

24 

OLST. 

Voorgevel,  midden  onder 

Peilmerksteen 

7,748 

7,95 

+ 0.202 

Tolgaarderswoning 

het  raam. 

met  eene  horizontale  groet 

bij  tol  N°.  3,  aan 

en  ingehakt  hoogtecijfer  van 

! 

den  straatweg  van 
Olst  naar  Zwolle , 
tusschen  de  kilo- 

7,95  M.  4-  A.P. 

j 

^  I 

meterpalen  13  en 

14. 

i,  25 

WIJHE. 

Voorgevel,  midden  onder 

Peilmerksteen 

7,442 

7,66 

+  0,218  i 

Veerhuis  bij  kilo- 

het  penant  tusschen  de  beide 

met  eene  horizontale  groet 

meterpaal  17,  aan 

ramen,  2,50  M.  rechts  van 

en  ingehakt  hoogtecijfer  van 

den  straatweg  van 

den  linkerhoek  des  gevels, 

7,66  M.  +  A.P. 

Olst  naar  Zwolle. 

ongeveer  0,30  M.  boven  be- 

ganen  grond. 

In  dit  gebouw  bevindt  zich  een  merk  tier  rijkswaterpassing. 

•  Alil.  N°.  51. 

_ 1 
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Volg- 

Gemeente  en  plaats 
van  het  merk. 

num¬ 

mer. 

'1 

■ 

26 

WIJHE. 

Peilschaal  aan  den 
Ijssel ,  tegenover 
het  veerhuis. 

Nulpunt  der  peilschaal, 
afgeleid  uit  de  hoogte  der 
deelstrepen  van  5,80  en  5,90 
M.  -1-  A.P. 

-  0,239 

0,000 

+  0,239 

:  =7| 

j 

WIJHE. 

Logement  „de  Bra- 
bantsche  Wagen”, 
in  1876  bewoond 
door  Thijssen , 

vroeger  logement 
van  Becking. 

Voorgevel,  in  het  middel- 
penant,  0,80  M.  rechts  van 
het  tweede  raam  van  den 
linkerkant,  ongeveer  0,50  M. 
boven  beganen  grond. 

Peilmerksteen 
met  eene  horizontale  groef 
en  ingehakt  hcogtecijfer  van 
6,89  M.  +  A.P. 

6,663 

6,89 

+  0,227  1 

28 

j 

WIJHE. 

Tolgaarderswoning 
bij  tol  N°.  4,  aan 
den  straatweg  van 
Wijhe  naar  Zwolle, 
tii  sschen  de  kilome- 
terpalcn  18  en  19. 

Voorgevel,  midden  onder 
het  raam,  1,70  M.  rechts 
van  den  linkerhoek  des  ge¬ 
vels,  ongeveer  0,27  M.  bo¬ 
ven  beganen  grond. 

Peilmerksteen 
met  eene  horizontale  groef 
en  ingehakt  hoogteen fer  van 
7,01  M.  -1-  A.P. 

6,780 

7,01 

+  0,230  11 

'i 

29 

1 

|| 

WIJHE. 

Tolgaarderswoning 
bij  tol  N°.  5 ,  aan 
den  straatweg  van 
Wijhe  naar  Zwolle, 
nabij  Herxen. 

Voorgevel,  links  van  het 
linker  raam,  boven  bet  merk 
van  de  rijkswaterpassing, 

Afd.  N°.  54. 

Vierkante  bout, 

gemerkt  *’1^- 
\Jo.  | 

Midden  van  den  bout. 

4,638') 

11 

RUINEN. 

Schoolgebouw  te 
Kursinge,  tusschen 
de  kilometerpalen 
27  en  2S,  aan  den 
straatweg  van  Rui¬ 
nen  naar  Beilcn. 

Zuidelijke  zijgevel,  1,30  M. 
links  van  eenc  deur,  ongeveer 
1,00  M.  boven  beganen 
grond. 

Peilmerksteen 
met  eene  horizontale  groef 
en  ingehakt  hoogtecijfer  van 
12,827  M.  +  A.P. 

12,618 

12,827 

+  0.209 

i 

31 

BEILEN. 

Armhuis  bij  kilo- 
j  meterpaal  18,  aan 
den  straatweg  van 
'  Ruinen  naar  Kei¬ 
len. 

Verhoogd  middelgedeelte 
van  den  gevel,  0,50  M.  links 
van  het  middelraam ,  onge¬ 
veer  1,20  M.  boven  beganen 
grond. 

Peilmerksteen 
met  eene  horizontale  groef 
en  ingehakt  hoogtecijfer  van 
14,685  M.  +  A.P. 

14,473 

14,685 

+  0,212 

32 

BEILEN. 

Huis  in  1876  be¬ 
woond  door  Jan 
Bult ,  nabij  kilo- 
me  ter  pa  al  17,  aan 
den  straatweg  van 
Ruinen  naar  Bel¬ 
len. 

Midden  tusschen  twee  ra¬ 
men  ,  ongeveer  1.30  M.  bo¬ 
ven  beganen  grond. 

Peilmerksteen 
met  eene  horizontale  groef 
en  ingehakt  hoogtecijfer  van 
14,81  M.  +  A.P. 

14,581 

14,81 

+  0,229 

33 

BEILEN. 

Toren  der  Protes- 
tantsche  kerk. 

Rechts  van  den  ingang, 
0,70  M.  links  van  den  rech¬ 
terkant  van  den  toren,  on- 
:  geveer  0,50  M.  boven  bega- 
1  nen  grond. 

Peilmerksteen 
met  eene  horizontale  groef 
en  ingehakt  hoogtecijfer  van 
14,926  M.  +  A.P. 

14,703 2) 

14,926 

+  0,223 

■) 

0 

In  dit  gebouw  bevindt  zich  ven  merk  der  rijks  waterpassing, 
In  dit  gebouw  bevindt  zich  een  merk  der  rijks  water  passing. 

e  Aid.  N°.  54. 

«■  Afd.  N°.  70. 
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Volg- 

Gemeente  en  plaats 
van  het  merk. 

Nadere  plaatsbeschrijving. 

Hoogte  boven 
A.P.  in  M. 

num¬ 

mer. 

Omschrijving  van  het  merk. 

Ge¬ 

vonden. 

Tot  nu 
aange¬ 
nomen. 

in  M. 

34 

BEILEN. 

Huis,  in  1876  be¬ 
woond  door  den 
tapper  A.  Pel,  aan 
de  zuidzijde  van 
het  Oranjekanaal , 
bij  kilometcrpaal 
12,  aan  den  straat¬ 
weg  van  Peilen 
naar  Assen. 

Voorgevel,  0,75  M.  rechts 
van  den  linkerhoek  des  ge¬ 
vels,  ongeveer  0,75  M.  bo¬ 
ven  beganen  grond. 

P  FILM  ER  KST  F  EN 
met  eene  horizontale  groef 
en  ingehakt  hoogtecijfer  van 
15.7 *7  M.  +  A.P. 

15,503 

15,717 

+  0,214 

1 

1 

' 

35 

II 

|i 

BEILEN. 

Tolgaarders  woning 
bij  tol  N°.  2  ,  na¬ 
bij  kilometerpaal  5, 
aan  den  straatweg 
van  Peilen  naar 
Assen. 

Voorgevel,  vooruitsprin¬ 
gend  gedeelte,  0,20  M.  links 
van  het  rechter  raam ,  onge¬ 
veer  0,53  M.  boven  beganen 
grond. 

Peilmerksteen 
met  eene  horizontale  groef 
en  ingehakt  hoogtecijfer  van 
13,728  M.  +  A.P. 

13,516 

13,728 

+  0,212 

1  36 

ASSEN. 

Wees-  cn  werkhuis. 

Voorgevel,  rechter  vleugel, 
beneden  het  penant  tusschen 
het  eerste  en  tweede  raam  in 
dien  vleugel  van  den  linker¬ 
kant,  ongeveer  0,63  M.  boven 
beganen  grond. 

Peilmerksteen 
met  eene  horizontale  groef 
en  ingehakt  hoogtecijfer  van 
10,843  M.  +  A.P. 

10,657 

10,843 

4-  0,186 

37 

WINSCHOTEN. 

Huis,  in  1875  be¬ 
woond  door  J.  A. 
Pott,  nabij  het  Ren- 
selverlaat. 

Noordwestelijke  gevel,  0,63 
M.  rechts  van  den  linkerhoek 
des  gevels,  ongeveer  0,37  M. 
boven  beganen  grond. 

Peilmerksteen 
met  eene  horizontale  groef 
en  ingehakt  hoogtecijfer  van 
2,31  M.  +  A.P.,  of  1,50  M. 
+  W.P. 

2,149 

2,31 

+  0,161 

00 

rO 

WINSCHOTEN. 

Muis,  111  1S75  be¬ 
woond  door  J.  A. 
Pott,  nabij  hetRen- 
sel  verlaat. 

Noordwestelijke  gevel,  mid¬ 
den  tusschen  het  eerste  en 
tweede  raam  van  den  linker¬ 
kant,  ongeveer  1,22  M.  bo¬ 
ven  beganen  grond. 

Vierkante  kruisbout 
met  eene  horizontale  en  eene 
verticale  groef. 

2,807 

39 

BELLINGWOLOE. 

Logement  van  Bul- 
tena  te  de  Bult. 

Noordoostelijke  zijgevel,  in¬ 
springend  gedeelte,  tusschen 
de  beide  ramen,  0,72  M.  bo¬ 
ven  het  plint. 

Vierkante  kruisbout 
met  eene  horizontale  en  eene 
verticale  groef. 

2,733 

1 

1 

1 

OLDENZAAL— SALZB ERG  EN.  1877. 

40 

LOSSER. 

Brug  over  den  Din- 
kel,  in  den  spoor¬ 
weg  van  Oldenzaal 
naar  Salzbergen. 

Rails  in  den  spoorweg. 

Bovenkant  der  rails. 

De  medegedeelde  hoogte 
is  het  gemiddelde  van  de 
hoogte  der  beide  rails,  3.50 
M.  westelijk  van  het  ooste¬ 
lijke  landhoofd,  22,50  M.  wes¬ 
telijk  van  het  oostelijke  land¬ 
hoofd  en  1.30  M.  oostelijk 
van  het  westelijke  landhoofd. 

32,372 

1 

1 

j 

I 
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Vol.-  1 

®  Gemeente  en  plaats 
num-  ,  .  . 

van  net  merk. 

nier.  ! 

Hoogte 

A.P. 

boven 
n  M. 

- ] 

Nadere  plaatsbeschrijving. 

Omschrijving  van  het  merk. 

Ge¬ 

vonden. 

Tot  nu 

aange- 

0 

nomen. 

in  M.  | 

1 

— 

i 

1! 

I 

AM  ERSFOORT— MAASTRICHT.  1877. 

| 

41  LEUSDEN. 

Protestantsche  kerk  j 
te  Leusbroek. 

Ij  ( 

i'  1  ! 

i: 

Westelijke  gevel,  onder  het  j 
merk  der  rijkswaterpassing,  j 
ic  Afd.  N°.  ioo.  1 

Gedenksteen 

met  eene  horizontale  groef.  I 
De  groef  is  het  hoogte- 
merk ,  dat  aangeeft  het  peil 
van  het  Rijnwater  bij  den 
doorbraak  van  den  Grebbe- 
dijk  op  14  Maart  1855. 

3,1731) 

1 

1 

|i 

•'  42  WOUDENBERG. 

Sluisje  in  de  Lun-  ! 
terensche  beek,  na¬ 
bij  kilomcterpaal 
54,  aan  den  straat¬ 
weg  van  Amers¬ 
foort  naar  Wou¬ 
denberg. 

ji  1 

Noordoostelijke  vleugel- 
miiur. 

1 

Peilmerksteen 
met  eene  horizontale  groef, 
zonder  ingehakt  hoogtecijfer. 

2,210 

43  WOUDENBERG. 

;  Polbrug  over  de 
Luntcrcnsche  beek, 

1  bij  dc  Grebbelinie, 
tusschen  de  kilo- 
metcrpalcn  5S  en 
59  ,  in  den  straat¬ 
weg  van  Wouden¬ 
berg  naar  Scher¬ 
penzeel. 

Zuidelijk  landhoofd,  2,90 
M.  rechts  van  den  oostelijken 
hoek,  1,03  M.  onder  den 
bovenkant  van  de  rollaag. 

Peilmerksteen 
met  eene  horizontale  groef, 
zonder  ingehakt  hoogtecijfer. 

4,746 

ij 

1 

1 

-14  ARNHEM. 

Üoslclijk  brugge- 
huisjc  bij  de  schip¬ 
brug  over  den  Rijn 
(na  1877  afgebro¬ 
ken). 

Peilschaal  in  den  noorde¬ 
lijken  gevel;  de  verdeeling 
gaat  Opwaarts  tot  14,00  M. 

1 

Nulpunt  der  peilschaal, 
afgeleid  uit  de  hoogte  der 
deelstreep  van  14,00  M. 
+  A.P. 

-0,245-) 

0,000 

+  0,245 

. 

45  ARNHEM. 

Kaaimuur  of 

noordoostelijk 
landhoofd  der 
schipbrug. 

1' 

Hardsteenen  peilschaal,  in- 
gemetscld  in  den  kaaimuur; 
de  verdeeling  gaat  opwaarts 
.  tot  5,25  M. 

Nulpunt  der  peilschaal, 
afgeleid  uit  de  hoogte  der 
deelstreep  van  5,00  M.  boven 
Arnhemsch  peil. 

Waterstaatsregister  V,  Ne- 
derrijn  en  Lek.  N°.  36. 

6,708 

6,911 

+  0,203  1 

1 

1 

j  46  !  ELST. 

Tolgaarderswoning 
aan  den  Griftdijk 
bij  den  tol  te  El- 
rlen,  bij  kilomeler- 
paal  2. 

Zuidelijke  gevel,  links  van 
;  het  raam,  0,57  M.  rechts  van 
den  linkerhoek  des  gevels, 

1  ongeveer  1,30  M.  boven  be- 
J  ganen  grond. 

Peilmerksteen 
met  eene  horizontale  groef 
en  ingehakt  hoogtecijfer  van 
15,09  M.  +  A.P. 

14,889 

15,09 

J 

In  dit  gebouw  bevindt  zich  een  merk  der  rijkswnierp.issmg ,  i«  j\fd.  N°.  100. 

•i  Üeztf  peilschaal  is  na  1877  afgebroken  en  vervangen  door  eene  andere  bij  het  westelijke  hruggchuisjc. 
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ll  Volg- 

Gemeente  en  plaats 
van  het  merk. 

Omschrijving  van  het  merk. 

Hoogte  boven 
A.P.  in  M. 

1  _ 

1;  num¬ 
mer. 

Nadere  plaatsbeschrijving. 

Ge¬ 

vonden. 

Tot  nu 
j  aangc- 
f  nomen 

in  M. 

47 

. 

ELST. 

Huis  genaamd  Mde 
OudeTol*’,  aan  den 

1  Griftdijk,  bij  de 

1  Linge,  tusschen  de 
|  kilometerpalen  6 
en  7,  in  1877  be- 
j  woond  door  den 
j  heer  Willem  van 
der  Poll;  A.  N°.  2. 

Oostelijke  gevel,  0,55  M. 

1  links  van  den  rechterhoek, 

|  ongeveer  0,85  M.  boven  be- 
j  ganen  grond. 

Peilmerksteen 
)  met  eene  horizontale  groef 
en  ingehakt  hoogtecijfer  van 
11,47  M.  +  A.P. 

I 

'  11,321 

j  11,47 

| 

+  0,149 

]  1 

i 

48 

ELST. 

Logement,  in  1877 
en  1887  bewoond 
door  den  heer  Wil¬ 
den  beest,  aan  het 
veer  te  Lent;  Sectie 
B.  V.  283. 

Westelijke  gevel ,  rechter¬ 
zijde,  achteruitspringend  ge¬ 
deelte,  1,72  M.  links  van 
den  rechterhoek  des  gevels, 
ongeveer  0,96  M.  boven  be¬ 
gane»  grond. 

Peilmerksteen 
met  eene  horizontale  groef 
en  ingehakt  hoogtecijfer  van 
13,77  M.  +  A.P. 

13,637 1) 

13,77 

+  0,133 

49 

NIJMEGEN. 

Veer-  en  koffiehuis, 
in  1877  bewoond 
door  den  heer  B. 

J.  Janssen. 

Voorgevel ,  links  van  den 
ingang,  0,12  M.  links  van 
den  deurstijl,  o,S6  M.  boven 
de  stoep. 

Peilmerksteen 
met  eene  horizontale  groef 
en  ingehakt  hoogtecijfer  van 
T3ö7  M.  +  A.P. 

13,470 

13,57 

+  0,100 

,  50 

{! 

NIJMEGEN. 

Veer- en  koffiehuis, 
in  1877  bewoond 
door  den  heer  B. 

J.  Janssen. 

Hardsteenen  peilschaal , 

aan  den  voorgevel,  bij  den 
oostelijken-  of  linkerhoek 
des  gevels. 

Nulpunt  der  peilschaal, 
afgeleid  uit  de  hoogte  der 
deelstreep  van  13,10  M. 
+  A.P. 

1 

-  0,079 

0,000 

+  0,079 

1 

'  51 

MOOK  en 
MIDDELAAR. 

Huis  van  Janssen, 
aan  den  straatweg 
van  Mook  naar 
Gennep ,  tusschen 
de  kilometerpalen 
119  en  120. 

Voorgevel,  links  van  den 
ingang,  0,14  M.  links  van 
den  deurstijl ,  ongeveer  0,63 
M.  boven  begane n  grond. 

Peilmkrksteen 
met  eene  horizontale  groef 
en  ingehakt  hoogtecijfer  van 

16,75  M.  +  A  P. 

16,611 

1 

1 

16,75 

+  0,139 

52 

OTTERSUM. 

Duiker  in  den  weg 
van  Mook  naar 
Gennep ,  tusschen 
de  kilometerpalen 
118  en  119. 

Zuidwestelijk  front,  rech¬ 
ter  vleugel ,  0,50  M.  rechts 
van  den  frontmuur. 

Peilmerkstëen 
met  eene  horizontale  groef 
en  ingehakt  hoogtecijfer  van 
12,07  AI.  A.P. 

11,942 

12,07 

+  0,128  | 

1! 

1 

53 

I 

OTTERSUM. 

Huis,  in  1877  be¬ 
woond  door  den 
heer  Broekhuis,  na¬ 
bij  kilometerpaal 

1 16,  aan  den  straat¬ 
weg  van  Mook  naar 
Gennep. 

Zuidelijke  gevel,  rechts  van 
de  deur,  0,23  M.  rechts  van 
den  deurstijl,  ongeveer  0,51 
M.  boven  beganen  grond. 

Peilmerksteen 
met  eene  horizontale  groef 
en  ingehakt  hoogtecijfer  van 
13, St  M.  +  A.P. 

13,665 

13,81 

1 

1 

+  0,145 

54 

GENNEP. 

Brug  over  de  Niers.  j 

Zuid  westelijk  landhoofd , 

noordwestelijk  of  rechter  ge-  J 
deelte,  2,24  M.  onder  den  j 
bovenkant  van  de  dekzerk.  j 

Peilmerksteen 
met  eene  horizontale  groef 
en  ingehakt  hoogtecijfer  van  1 
11, 01  M.  *f  A.P. 

10,850 

11,01 

+-  0,160 

0 

In  ilic  gebouw  bevindt  zich  ecu  merk  der  rykswatcrpassing ,  1 

Al'd.  N°.  1 1  r- 

g6 


Volg- 1 

Gemeente  en  plaats 
van  het  merk. 

Hoogte  boven 
A.P.  in  M. 

1  num- 
mer.  1 

Nadere  plaatsbeschrijving. 

Omschrijving  van  het  merk. 

Ge¬ 

vonden. 

Tot  nu 
aange¬ 
nomen. 

in  M. 

55 

1 

BERGEN. 

Posthuis  „den 
Doolhof”,  aan  den 
straatweg  van  Gen¬ 
nep  naar  Yenlo,bij 
kilometerpaal  ioi  ,  i 
in  1S77  bewoond 
door  H.  Schilber¬ 
gen. 

Noordelijke  gevel,  0,42  M. 
links  van  den  rechterhoek 
des  gevels,  ongeveer  0,66  M. 
boven  beganen  grond. 

Peilmerksteen 
met  eene  horizontale  groef 
en  ingehakt  hoogtecijfer  van 
i5j6i  M.  +  A.P 

15,387 

i 

1 

I 

15,61 

+  0,223 

i 

; 

BERGEN. 

Duiker  voor  het 
Gcldersche  kanaal, 
in  den  straatweg 
van  Bergen  naar 
Yenlo,  tusschen  de 
kilomcterpalen  87 
en  88. 

Zuidelijk  front,  0,14  M. 
rechts  van  den  linkerhoek, 
0,76  M.  onder  den  boven¬ 
kant  van  de  dekzerk. 

Peilmerksteen 
met  eene  horizontale  groef 
en  ingehakt  hoogtecijfer  van 
16,39  "F  A.P. 

16,121 

I 

1 

16,39 

+  0,269 

j  57 

, 

i 

VENLO. 

Herberg  op  de  pa¬ 
radeplaats,  in  1S77 
bewoond  door  den 
heer  Hovens. 

Voorgevel,  rechts  van  den 
ingang,  de  rechterkant  van 
den  steen  ligt  0,55  M.  rechts 
van  den  rechter  deurstijl,  de 
bovenkant  van  den  steen 
komt  overeen  met  den  onder¬ 
kant  van  den  raamdorpel. 

Peilmerksteen 
met  eene  horizontale  groef 
en  ingehakt  hoogtecijfer  van 
iS,6o  M.  +  A.P. 

18,273 

18.60 

+  0,327 

!  53 

1 

VENLO. 

1  Spoorwcgviaduct. 

Midden  van  het  front  van 
het  zuidoostelijke  landhoofd, 
ongeveer  2,04  M.  boven  be¬ 
ganen  grond. 

Pf.ilmerkstf.ek 
met  eene  horizontale  groef 
zonder  ingehakt  hoogtecijfer. 

20,196 

59 

BELFELD. 

Huis  aan  de  Mer- 
gelstraai,  aan  den 
straatweg  van 

Venlo  naar  Bel- 
feld ,  tusschen  de 
kilometerpalen  65 
en  66,  in  1877  be¬ 
woond  door  Pee¬ 
lt  rs. 

Noordelijke  gevel,  tusschen 
twee  ramen ,  4,70  M.  rechts 
van  den  linkerhoek  des  ge¬ 
vels,  ongeveer  0,77  M.  boven 
beganen  grond. 

Pei  lm  erk  steen 
met  eene  horizontale  groef 
en  ingehakt  hoogtecijfer  van 
23,41  M.  +  A.P. 

23,095 

23,41 

+  0,315 

1 

6o 

| 

BELFELD. 

Katholieke  kerk. 

In  het  kcor,  rechter  zij- 
1  kant,  2,15  M.  rechts  van  de 

1  aansluiting  met  het  middelste 
gedeelte,  ongeveer  0,62  M. 

|  boven  beganen  grond. 

Peilmerksteen 
met  eene  horizontale  groef 
en  ingehakt  hoogtecijfer  van 
j  19,58  M.  +  A.P. 

19,263  0 

19,58 

+  0,317 

6i 

j 

ROERMOND. 

1  Brug  over  de  Roer. 

Zuidelijk  landhoofd ,  wes¬ 
telijke  vleugel,  1,61  M.  links 

1  van  den  rechterkant  van  den 

I  vleugel ,  0,35  M.  onder  den 
bovenkant  van  de  dekzerk. 

Peilmf.rkstf.en 
met  eene  horizontale  groef 
en  ingchakt»  hoogtecijfer  van 
2i,4$  M.  +  A.P. 

21,175 

1 

i 

21,48 

4-  0,305 

in  dun  loren  bevindt  zich  ccn  merk  der  njks  waterpassing 

*  Al'd.  N°.  134. 
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Volg- 

Gemeente  en  plaats 
van  het  merk. 

Hoogte  boven 
A.P.  in  M. 

num¬ 

mer. 

Nadere  plaatsbeschrijving. 

Omschrijving  van  het  merk. 

Ge¬ 

vonden. 

Tot  nu 
aange¬ 
nomen. 

in  M. 

62 

1  63 

SITTARD. 

Spoorwegviaduct , 
in  den  spoorweg 
van  Roermond 

naar  Maastricht,  op 
den  straatweg  van 
Susteren  naar  Sït- 
tard ,  tusschen  de 
kilometerpalen  24 
cn  25. 

Noordelijk  landhoofd,  west¬ 
zijde,  3,86  M.  onder  den  bp- 
venkant  van  de  dekzerk. 

Peilmerksteen 
met  eene  horizontale  groef, 
zonder  ingehakt  hoogtecijfer. 

39,136 

1 

1! 

MAASTRICHT. 

Brug  over  de  Maas 
voor  gewoon  ver¬ 
keer. 

Oostelijk  landhoofd,  noor¬ 
delijke  borstwering. 

Peilmerksteen 
met  eene  horizontale  groef 
en  ingehakt  hoogtecijfer  van 
50,74  M.  +  A.P. 

50,586 

50,74 

+  0,154  ij 

1 

64 

1 

MAASTRICHT. 

Brug  over  de  Maas 
voor  gewoon  ver¬ 
keer. 

Oude  hardsteenen  peil¬ 
schaal,  in  den  eersten  pijler 
van  den  westkant,  noordzijde; 
de  oude  peilschaal  ligt  0,35 
M.  links  van  de  nieuwe.  Door 
vergelijking  bleken  de  deel¬ 
strepen  op  de  nieuwe  peil¬ 
schaal  ongeveer  2  millimeters 
lager  te  liggen  dan  de  over¬ 
eenkomstige  strepen  op  de 
oude  peilschaal. 

Nulpunt  der  hardsteenen 
PEILSCHAAL, 

zijnde  Maastrichts  peil,  afge¬ 
leid  uit  de  hoogte  der  deel¬ 
streep  van  2,55  M.  -h  Maas- 
trichtsch  peil. 

Waterstaatsregister  IX,  Bo¬ 
venmaas.  N°.  28. 

42,019') 

42,205 

CO 

co 

0' 

4- 

* 

' 

MAASTRICHT. 

Brug  over  dc  Maas 
voor  gewoon  ver¬ 
keer. 

Westelijk  landhoofd,  zuide¬ 
lijke  borstwering. 

Peilmerksteen 
met  eene  horizontale  groef 
en  ingehakt  hoogtecijfer  van 

51,44  M.  +  A.P. 

51,282 

51,44 

+  0,158  !| 

i 

l' 

1! 

1 

66 

MAASTRICHT. 

Kaaimuur  naast 

de  vijzelbrug ,  te¬ 
genover  de  Hoen 
derstraat. 

Dekzerk. 

Bronzen  knopbout. 
Hoogste  punt. 

48,583 

t 

I' 

| 

67 

MAASTRICHT. 

Hoofdsluis  in  de 
Zuid- Willemsvaart. 

Rijkspeilschaal  in  het  oos¬ 
telijke  buitensluishoofd,  noor¬ 
delijke  muur,  tusschen  de 
buitendeurkas  en  de  schot- 
balksponning,  onder  het  merk 
der  rijkswaterpassing,  i°  Afd. 
N°.  14S. 

Nulpunt  der  rijks¬ 
peilschaal  , 

afgeleid  uit  de  hoogte  der 
deelstreep  van 47,00  M.  4-  A.P. 

-  0,205') 

0,000 

I' 

4-  0,205 

68 

MAASTRICHT. 

Voormalige  artillc- 
rie-aff  uitloods,  na¬ 
bij  de  hoofdsluis 
in  de  Zuid-Wil- 
lemsvaart. 

Peilmerksteen 
met  eene  horizontale  groef 
en  ingehakt  hoogtecijfer  van 
46,40  M.  4*  A  P. 

46,234 

46,40 

+  0,166 

[ 

') 

In  dezen  pijler  bevindt  zich  een  merk  der  rijkswaterpnssing , 

In  dit  sliiishoofd  bevindt  zich  een  merk  der  rykswatcrpnssing 

«  Afd.  Nc.  147. 
i"  Afd.  N°.  148. 

*3 


9S 


i  volg- 

Gemeente  en  plaats 
van  het  merk. 

Hoogte 

A.P. 

boven 
n  M. 

} 

num- 

! 

mer. 

i 

Nadere  plaatsbeschrijving. 

Omschrijving  van  het  merk. 

Ge¬ 

vonden. 

Tot  nu 
aange¬ 
nomen. 

in  M. 

i 

li 

AMSTERDAM-ROERMOND.  1879. 

69 

O 

AMSTERDAM. 

Kon.  Neder),  bier¬ 
brouwerij. 

Hardsteenen  voet  van  het 
ijzeren  hek  vóór  de  brou¬ 
werij  ,  noordoostelijk  front , 
midden  voor  den  ijzeren  paal. 

RrONZKN  KNOP HOUT. 
Hoogste  punt. 

0,654 

7° 

OUDER-AMSTEL. 

Ophaalbrug  over 
de  Weesper  trek¬ 
vaart,  tusschen 

Amsterdam  en 

Duivendrecht. 

Noordelijk  landhoofd,  wes¬ 
telijke  of  linker  steenen 
vleugel. 

Vierkante  colt 
zonder  groeven. 

bovenkant. 

0,665 

j  71 

i 

OUDER-AMSTEL. 

Ophaalbrug  over 
de  Weesper  trek¬ 
vaart  ,  tusschen 

Amsterdam  en 

Duivendrecht. 

GeCmailleerde  peilschaal 
aan  hel  noordelijke  land¬ 
hoofd  ,  westelijke  of  linker 
steenen  vleugel,  onder  boven¬ 
genoemden  bout. 

Nulpunt  der  peilschaal, 
afgeleid  uit  de  hoogte  der 
deelstrepen  van  0,20  M.  en 
0,50  M.  +  A.P. 

-  0,024 

0,000 

+  0,024 

j 

72 

•| 

ij 

‘1 

1 

I| 

1 

LOOSDRECHT. 

Huis,  in  1S79  be¬ 
woond  door  den 
bakker  C.  Post, 
noordelijke  hoek 
van  de  straat  van 
den  Vechtdiik  naar 
de  Vechtbrug  en 
den  weg  naar 
|  Vreeland ;  rechter 

1  Vechtoever. 

Oostelijke  zijgevel,  0,45  M. 
van  den  linkerhoek  des  ge¬ 
vels,  1,43  M.  beneden  den 
onderkant  van  den  anker- 
knoop,  ongeveer  1,55  M.  bo¬ 
ven  beganen  grond. 

Vierkante  krui  scout 
met  eene  horizontale  en  eene 
verticale  groef;  18  m.M.  hoog, 
20  m.M.  breed. 

Kraijenhoff.  Hydr.  Waarn. 
XI  Afd.,  N".  11. 

Waterpassing  1864  Utrecht- 
Hinderdam.  Staat  l,  N\  24. 

2,559 

2,281 

(Volg. 
Kraïjcnliufl . 

2,610 

(Volg.  Wat 
Utreclii  — 
Hinderdam  . 

-  0,278 

+  0,051 

!  LOENEN. 

1  .Stoomgemaal  op 

1  den  Molenvliet  tus¬ 
schen  Loenen  en 
]  Nieuwersluis,  aan 
den  straatweg  van 
Amsterdam  naar 
Utrecht,  nabij  ki- 
lomeLerpaal  22. 

Peilschaal  aan  den  ooste- 
lijken  vleugel  van  het  zuide¬ 
lijke  landhoofd  van  het  brugje 
over  den  waterloop;  de  kant 
der  peilschaal  is  0,35  M.  links 
van  den  noordelijken-  of 
rechterkant  van  het  landhoofd, 
dc  bovenkant  van  de  schaal 
ligt  0,55  M.  onder  den  bo¬ 
venkant  van  de  dek  zerk. 

Nulpunt  der  peilschaal, 
afgeleid  uit  de  hoogte  der 
deelstrepen  van  0,20  M.  en 
0,50  M.  +  A.P. 

-  0,055 

0,000 

+  0,055 

74 

Ij 

I 

LOOSDRECHT. 

Tweede  barak  of 
hoofdwacht  bij  fort 
Nieuwersluis,  rcch- 
(  ter  Vechtoever. 

1 

1 

1 

Noordwestelijke-  of  voor- 
.  gevel,  0,19  M.  links  van  den 
rechterhoek  des  gevels,  0,32 

1  M.  rechts  van  de  raamope- 
I  ning.  L33  M.  beneden  den 
onderkant  van  het  anker, 

'  ongeveer  1,45  M.  boven  be¬ 
ganen  grond. 

Vierkante  krui  scout 
met  eene  horizontale  en  eene 
verticale  groef;  20  m.M.  hoog. 

Kraijenhoff.  Hydr.  Waarn. 
XI  Afd.,  N°.  10. 

Waterpassing  1864  Utrecht- 
Hinderdam.  Staat  L,  N°.  20. 

2,396 

2,419 

(Va!g 

Kmijcnliofl . ) 

2,440 

(Volg.  Was. 
Ulreclil  — 
Hindcrdajn.) 

% 

+  0,023 

+  0,044 

99 


Volg- 

Gemeente  en  plaats 
van  het  merk. 

Hoogte  boven 
A.P.  in  M. 

1  . 

num¬ 

mer. 

Nadere  plaatsbeschrijving. 

Omschrijving  van  het  merk. 

Ge¬ 

vonden. 

|  Tot  nu 
i  aange- 
|  nomen. 

in  M. 

i  10 

1  r— 

LOENEN. 

Brug  over  de  schut¬ 
sluis,  in  den  straat¬ 
weg  van  Amster¬ 
dam  naar  Utrecht, 
tusschcn  de  kilo- 
meterpalen  23  en 
24. 

Westelijk  landhoofd,  in  den 
hoek,  o,6i  M.  onder  den 
bovenkant  van  de  dekzerk. 
Naast  den  bout  bevindt  zich 
eene  geëmailleerde  ijzeren 
peilschaal. 

Vier  kant  F.  hout 
zonder  groeven. 

Bovenkant. 

0,465 

76 

BREUKELEN 

NYRODE. 

Brug  over  de  uit¬ 
watering  van  den 
polder  Breukeler- 
waard ,  in  den 
straatweg  van  Am¬ 
sterdam  naar 

Utrecht,  tusschen 
de  kilometerpalen 
24  en  25. 

Zuidoostelijke  vleugelmuur, 
0,38  M.  links  van  den  oos- 
telijken-  of  rechterkant  van 
den  vleugel ,  0,46  M.  onder 
den  bovenkant  van  de  dek¬ 
zerk  ,  in  de  voeg  tusschen  de 
derde  en  vierde  laag  daar¬ 
onder. 

Vierkante  hout 
zonder  groeven. 

Bovenkant. 

Waterpassing  1864  Utrecht- 
Hinderdam.  Staat  II,  N°.  12. 

0,670 

0,708 

-+-  0,038 

: 

i 

|j 

li 

t 

77 

; 

BREUKELEN- 

NYRODE. 

Basen  lebrug  over 
de  sluis,  in  den 
straatweg  van  Am¬ 
sterdam  naar 

Utrecht,  dicht  bij 
het  logement ,  tus¬ 
schen  de  kilometer¬ 
palen  26  en  27. 

Zuidelijke  sluismuur,  rech¬ 
ter  vleugel,  0,51  M.  onder 
den  bovenkant  van  de  dek¬ 
zerk. 

Peilmerkstken 
met  eene  horizontale  groef 
en  ingehakt  hoogtecijfer  van 
0,781  M.  +  A.P. 

0,758 

0,781 

+  0,023 

78 

1 

BREUKELEN- 
ST.  PIETERS. 

Herberg  ,,de  Oli- 
phant’* ,  aan  den 
straatweg  van  Am¬ 
sterdam  naar 

Utrecht,  bij  ki lo¬ 
me  terpaal  29. 

Oostelijke-  of  voorgevel, 
links  van  de  deur,  0,80  M. 
rechts  van  den  linkerhoek 
des  gevels ,  0,44  M.  boven 
het  plint ,  0,99  M.  onder  den 
raam  dorpel. 

Vierkante  bout 
zonder  groeven. 

Bovenkant. 

Waterpassing  1S64  Utrecht- 
Hinderdam.  Staat  II ,  N°.  8. 

2,012 

2.047 

+  0,035 

! 

79 

MAARSSEN. 

Huis  genaamd  .,de 
Tuck” ,  bij  de 
Schoutenbrug,  aan 
den  rechter  Vecht¬ 
oever,  in  1879  be¬ 
woond  door  de 
Wed.  Wen  tink. 

Zuidelijke  zijgevel ,  0,66  M. 
rechts  van  den  linkerhoek 
van  den  gevel;  de  loodlijn 
door  het  merk  ligt  0,50  M. 
links  van  de  raamopening; 
het  merk  ligt  0,05  M.  beneden 
de  horizontale  lijn  door  den 
onderkant  van  den  houten 
raamdorpel,  ongeveer  0,62  M. 
boven  beganen  grond. 

Vierkante  kruishout 
met  eene  horizontale  en  eene 
verticale  groef;  18  m.M.  hoog. 
Kraijenhofif.  Hvdr.  Waarn. 
XP  Afd.,  N°.  S.  ' 

Waterpassing  iSÖ4Utrecht- 
Hinderdam.  Staat  1 ,  N°.  9. 

1,597 

1,617 

(Vol-. 

Kr.iijenhofF.) 

1,623 

(Vol-,  Wat. 
Utrecht  — 
Hinderdam.) 

+  0,020 

1 

+  0,026 

80 

MAARSSEN. 

Brug  over  de 

Proost  wetering ,  in 
den  straatweg  van 
Amsterdam  naar 
Utrecht,  tusschen 
de  kilometerpalen 
33  en  34- 

Noordwestelijk  landhoofd  , 
1,72  M.  rechts  van  den  zuid- 
westelijken-  of  linkerkant  van 
den  muur,  0,40  M  onder  den 
bovenkant  van  de  dekzerk , 
in  de  voeg  tusschen  de  vierde 
en  vijfde  laag  daaronder. 

Vierkante  hout 
zonder  groeven. 

Bovenkant. 

Waterpassing  1S64  Utrocht- 
Hinderdam.  Staat  11,  N°.  51!. 

1,144 

1,155 

+  0,011 

i 

3 

IOO 


Volg- 

Gemeente  en  plaats 
van  het  merk. 

Hoogte  boven 
A.P.  in  M. 

num¬ 

mer- 

Nadere  plaatsbeschrijving. 

Omschrijving  van  het  merk. 

Ge¬ 

vonden. 

Tot  nu 
aange¬ 
nomen. 

,  81 

ZUILEN. 

Brug  over  de  uit¬ 
watering  van  het 
stoomgemaal  van 
den  polder  Lage- 
weide ,  in  den 

straatweg  van  Am¬ 
sterdam  naar 

Utrecht,  tusschen 
de  kilometerpalen 
33  en  34- 

Noordwestelijk  landhoofd , 
1,77  M.  rechts  van  den  zuid- 
westelijken-  of  linkerhoek  van 
den  muur,  0,46  M.  onder  den 
bovenkant  van  de  dekzerk, 
in  de  voeg  tusschen  de  vijfde 
en  zesde  laag  daaronder. 

Vierkante  bout 
zonder  groeven. 

Bovenkant. 

Waterpassing  iSÖ4Utrecht- 
Hinderdam.  Staat  II,  N°.  5. 

1,061 

1,069 

+  0,008 

S2  j 

i  ’ 

UTRECHT. 

Tolgaarderswoning 
bij  tol  N°.  S,  aan 
den  straatweg  van 
Amsterdam  naar 
Utrecht ,  tusschen 
de  kilometerpalen 
36  en  37. 

Westelijke-  of  voorgevel , 
0,67  M.  rechts  van  den  lin¬ 
kerhoek  des  gevels,  ongeveer 
0,83  M.  boven  beganen  grond. 

Vierkante  bout 
zonder  groeven. 

Bovenkant. 

Waterpassing  1S64  Utrecht- 
Hinderdam.  Staat  II,  N°.  3. 

2,511 

2,528 

-1-  0,017  1 

:  83 

l> 

1 

UTRECHT. 

Duiker  op  den 
hoek  van  den 
Catherijnen-  en 

Weerdsingel. 

Oostelijke  frontmuur,  zui¬ 
delijk  boekblok. 

IJZEREN  KNO  PBO  UT. 
Hoogste  punt. 

2,330 

'j  84 

B 

I 

UTRECHT. 

Weerdshiis. 

Oostzijde  van  het  zuide¬ 
lijke  middelpenant,  aan  de 
stads-  of  bovenzijde. 

Peilmerkstf.es- 
met  eene  horizontale  groef, 

gemerkt  f  D‘  R'  L' 
boven  A.P. 

Kraijenhoff.  Hydr.  Waarn. 
IIe  Afd.,  N°.  20.  Aanra. 

Waterpassing  1864  Utrecht- 
Hinderdam.  Staat  I,  N°.  1. 

0,920 

0,942 

+  0,022 

IA) 

co 

j  UTRECHT. 

Willemsbrug. 

Westelijk  landhoofd,  dek¬ 
zerk  van  den  noordelijken 
vleugelmuur. 

Bronzen  knopbout. 
Hoogste  punt. 

4,015 

86 

! 

j  UTRECHT. 

Domtoren. 

In  den  doorgang,  binnen¬ 
zijde,  zuidelijk  muurvlak. 

Peilmerksteen 
met  eene  horizontale  groef 
en  ingehakt  hoogtecijfer  van 
6,557  M.  +  A.P. 

6,549 ') 

6,557 

+  0,008  | 

s7 

i 

UTRECHT. 

Raadhuis. 

Noordwestelijke  hoek  van 
den  voorgevel. 

Pei  lmerksteen 
met  eene  horizontale  groef 
en  ingehakt  hoogtecijfer  van 
6,606  M.  +  A.P. 

6,598-.' 

6,606 

+  0,008 

88 

UTRECHT. 

Kaaimuur  aan  den 
Vaart sc hen  Rijn  , 

;  bij  de  Tolsteegbar- 
ric-re,  bij  de  bas- 
culebrug. 

Rollaag  bij  den  zuidelij¬ 
ken  vleugel  van  het  weste¬ 
lijke  landhoofd ,  ongeveer 
7,oo  M.  uit  de  as  der  bascule- 
brug. 

IJZEREN  KNOPBOUT. 
Hoogste  punt. 

4,187 

1' 

’) 

0 

1 _ ; _ 

In  dit  geitouw  bevindt  zich  een  merk  der  rijks  waterpassing , 
In  dit  gebouw  bevindt  zich  een  merk  der  rijks  water  passing  , 

1*  Afd.  N®.  155. 

1*  Afd.  N®.  15Ö. 

IOI 


Volg- 

Gemeente  en  plaats 

Nadere  plaatsbeschrijving. 

I 

Hoogte  boven 
A.P.  in  M. 

j 

num¬ 

mer. 

van  het  merk. 

Omschrijving  van  het  merk. 

1 

Ge- 

1  vonden. 

Tot  nu 
aange¬ 
nomen. 

in  M. 

s9 

UTRECHT. 

Brug  over  den 
Vaartschen  Rijn , 
in  den  Rijnspoor¬ 
weg. 

Oostelijk  landhoofd,  zuide¬ 
lijke  vleugelmuur ,  3,36  M. 
rechts  van  den  linkerhoek, 
0,71  M.  links  van  den  rech¬ 
terhoek  van  den  vleugelmuur, 
0,37  M.  onder  den  boven¬ 
kant  van  de  dekzerk,  in  de 
tweede  voeg  daaronder. 

Vierkante  kruisbout 
met  eene  horizontale  en  eene 
verticale  groef;  16  m.M.  hoog. 

Waterpassing  van  Amster¬ 
dam  naar  de  hoofd  rivieren  in 
1871;  in  manuscript  aanwe¬ 
zig  in  het  bureau  van  den 
algemeenen  dienst  van  den 
waterstaat. 

2,789 

i 

i 

2,792 

+  0,003 

1 

|  1 

90 

HOUTEN. 

Leebrug  over  de 
Houtensche  wete¬ 
ring,  in  den  straat¬ 
weg  van  Utrecht 
naar  Culenborg, 
tusschen  de  kilome- 
terpalen  9  en  10. 

Noordoostelijk  landhoofd , 
zuidoostzijde ,  0,45  M.  van 
het  voorvlak  van  het  land¬ 
hoofd  ,  0,50  M.  onder  den 
bovenkant  van  de  dekzerk. 

Vierkante  kruisbout 
met  eene  horizontale  en  eene 
verticale  groef;  16  m.M.  hoog. 

Waterpassing  voor  den  aan¬ 
leg  der  staatsspoorwegen ;  in 
manuscript  aanwezig  in  het 
bureau  van  den  algemeenen 
dienst  van  den  waterstaat. 

,  1,940 

1 

2,04 

-I-  0,100 

!  91 

SCHALKWIJK. 

Gemetselde  kas  in 
den  noorcler  Lek¬ 
dijk.  bij  den  afrit 
naar  Schalkwijk. 

Hardsteenen  peilschaal  in 
de  gemetselde  kas. 

Nulpunt  van  de 

PEILSCHAAL, 

afgeleid  uit  de  hoogten  der 
deelstrepen  van  8,64  M.  en 
S,65  M.  +  A.P. 

-0,146 

0,000 

+  0,146 

1  92 

; 

1 

SCHALKWIJK. 

Gemetselde  kas  in 
den  noorder  Lek¬ 
dijk,  bij  den  afrit 
naar  Schalkwijk. 

In  de  gemetselde  kas  der 
voorgaande  peilschaal,  zuid¬ 
westelijk  muurvlak,  0,44  M. 
links  van  het  anker  door  dien 
muur,  in  de  vijfde  voeg  of 
0,46  M.  onder  de  rollaag  op 
den  muur. 

Vierkante  kruisbout 
met  eene  horizontale  en  eene 
verticale  groef:  14  m.M.  hoog. 

7,776’) 

93 

TULL  en  ’t  WAAL. 

Herberg  „Land- 
lust”,  aan  den  veer- 
dam  naar  het  Cu- 
lenborgsche  veer. 

Oostelijke-  of  voorgevel, 
tusschen  het  eerste  en  tweede 
raam  van  den  rechterhoek , 
0,47  M.  links  van  de  rech¬ 
ter  raamopening,  gelijk  met 
de  onderkanten  van  de  hou¬ 
ten  onderdorpels  der  raam¬ 
kozijnen. 

Vierkante  kruisbout 
met  eene  horizontale  en  eene 
verticale  groef;  16  m.M.  hoog. 

Watersiaatsregister  V,  Ne- 
derrijn  en  Lek.  N°.  129. 

7,492 

7,60 

+  0,108 

94 

CULENBORG. 

Spoorwegbrug  over 
de  Lek. 

Noordelijk  landhoofd. 

Bronzen  knopbout. 
Hoogste  punt. 

12,767 

95 

CULENBORG. 

Spoorwegbrug  over 
de  Lek. 

Zuidelijk  landhoofd. 

Bronzen  knopbout. 
Hoogste  punt. 

17,026 

96 

CULENBORG. 

Haven. 

Hardsteenen  rijkspeilschaal, 
de  hoogste  deelstreep ,  van 
6,70  M.  +  A.P.,  is  0,22  M. 
onder  den  vlakken  boven¬ 
kant  der  schaal. 

Nulpunt  van  dk 

PEILSCHAAL, 

afgeleid  uit  de  hoogte  van  de 
deelstrepen  van  6,53  M.  en 
6,70  M.  +  A.P. 

-  0,055*) 

0,000 

4-  0,055 

') 

0 

Mogclijk  is  deze  bout  dezelfde  die  in  het  Watcrstar*  «register 
de  hoogte  in  liet  register  1  racter  onjuist  zgn  en  niet  6,09 
Deze  peilschaal  is  vcrmocdclyk  eene  andere  dan  die  vermeld 

V,  Ncdcrrijn  en  Lek,  onder  N°.  126  is  vermeld;  in  dat  geval  zou 

M.  maar  7,89  AI.  bedragen. 

is  in  het  Watersiaatsregister  V,  Ncdcrrijn  en  Lek.  N°.  127. 
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Volg- 1 

Gemeente  en  plaats  | 
van  het  merk. 

j  num* 

Nadere  plaatsbeschrijving. 

Omschrijving  van  het  merk. 

Ge- 

Tot  nu 

in  M. 

nier. 

vonden. 

nomen. 

Ui 

CULENBORG. 

Noordwestelijke ,  naar  de 

Peilmerksteen 

7,732 

7,79 

+  0,058*j 

Veerhuis. 

rivier  gekeerde ,  gevel ,  tus- 
schen  het  eerste  en  het  tweede 
raam  van  den  rechterhoek , 

met  eene  horizontale  groef 
en  ingehakt  hoogtecijfer  van 
7.79  M.  +  A.P. 

o,6 r  M.  rechts  van  de  ope- 

ning  van  het  onderste  kleine 
raam,  0,65  M.  onder  de  hard- 

steenen  raamdorpels ,  onge¬ 
veer  0,87  M.  boven  beganen 
grond. 

9S 

CULENBORG. 

Onder  den  voorgaanden 

Vierkante  kruishout 

7,317 

Veerhuis. 

peilmerksteen. 

met  eene  horizontale  en  twee 

II 

verticale  groeven. 

99 

CULENBORG. 

Zuidelijke  frontmuur,  wes- 

Gedenksteenen 

Binnenpoort. 

telijke  zijde. 

van  hooge  waterstanden  bij 
doorbraak. 

Onderkant  der  steenen. 
Doornenburü  en  Door- 

4,953 

5,04 

+  0,087 

nik,  7  cn  21  Febr.  1799. 

Ogten  en  Bemmel,  i  en 

3  Maart  1784. 

5,602 

5,69 

+  0,088 

Loenen  en  Oosterhout, 
14  Januari  1809. 

6,064 

6,15 

+  0,086 

Zuidelijke  Irontmuur,  oos- 

OCHTEK,  1827. 

4.091 

telijke  zijde. 

Liendex,  Ingex  en  Mau- 
RIK,  1855. 

4,295 

Loenen,  1644. 

4,598 

4,69 

+  0,092 

Holthuizkn  en  Ooster¬ 
hout,  bij  deRlETKAMER  1651. 

4,855 

4,96 

+  0.105 

Weden n braak  van  Holt- 

HUIZEN,  Ï65T. 

4,774 

4,87 

+  0,096  ! 

1 

Hüissrn,  8  Dec.  1769. 

4,774 

4,86 

+  0,086 

| 

Ochten  en  Paswaey  ,  (2/2) 
1726. 

5,074 

5,17 

+  0,096 

1 

Doornik,  Oosterhout  en 

5,208 

5,30 

+  0,092 

Loenen,  16(2/21)58. 

| 

Bemmel  en  Eldf.n,  3  Jan. 
1741. 

5,391 

5,49 

+  0,099 

Zuidelijke  frontmuur,  oos- 

Oosterhout  en  F.i.dhn  , 

6,054 

6,13 

+  0,076 

|  telijke  pilaster. 

23,  24  en  25  Jan.  1820. 

Waterstaat', register  V,  Ne- 
derrijn  en  Lek.  N°.  130. 

' 

i 

100 

1 

GELDERMALSEN. 

Oostelijke-  of  voorgevel , 

Peilmerksteen 

5,757 

5,89 

+  0,133 

Logement  ..het  \va- 

tusschen  den  rechterhoek  des 

met  eene  horizontale  groef 

pen  van  Gelder- 

gevels  en  het  eerste  raam. 

en  ingehakt  hoogtecijfer  van 

land  ,  aan  de  Lin- 
ge,  in  1879  be¬ 
woond  door  Ver¬ 
stegen. 

1 

1 

5,89  M.  +  A.P. 
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GELDERMALSEN. 

Huis,  in  1879  be¬ 
woond  door  Moer¬ 
man,  dragende  in 
den  gevel,  boven 
de  onderste  ramcn- 
rij,  het  jaartal  1775; 
gemerkt  B.N".  135. 


!  WAARDENBURG. 

j  Huis,  in  1879  be- 
i  woond  door  J .  van 
der  Meulen,  tegen- 


Noordelijke-  of  voorgevel , 
tusschen  den  rechterhoek  des 
gevels  en  het  eerste  raam, 
0,45  M.  van  den  hoek ,  tus¬ 
schen  de  derde  en  vierde 
laag  beneden  den  onderkant 
van  de  rollaag  van  het  eerste 
raam ,  ongeveer  0,50  M.  bo¬ 
ven  beganen  grond. 

Noordelijke-  of  voorgevel , 
0,30  M.  van  den  rechterhoek, 
1,93  M.  onder  den  anker- 
knoop ,  ongeveer  o,55  bo- 


over  het  huis  van  \  ven  beganen  grond, 
den  burgemeester,  j 


ZALT-BOMMEL. 

Spoorwegbrug over 
de  Waal. 

ZALT-BOMMEL. 

Spoorwegbrug  over 
de  Waal. 

ZALT-BOMMEL. 

Gemetselde  kas  in 
de  glooiing  van  den 
Molenwal  aan  de 
haven. 


Hardsteenen 

schaal. 


rijkspeil- 


6,51  +  0,143 


4,408  +  0,120 


Noordelijk  landhoofd,  oos¬ 
telijk  van  de  rails,  in  de 
rollaag  onder  de  rails. 

Zuidelijk  landhoofd,  in  de 
hardsteenen  dekzerk ,  weste¬ 
lijk  van  de  rails. 


Vierkante  kruishout 
met  eene  horizontale  en  twee 
verticale  groeven;  16  m.M. 
hoog,  i6  m.M.  breed. 

Waterstaatsregister.  Bijlage 
VIII,  bij  de  rigisters  I,  II 
en  III,  Linge.  N'.  45* 


Vierkante  kruishout 
met  eene  horizontale  en  twee  | 
verticale  groeven;  16  m.M.  ! 
hoog,  16  m.M.  breed. 

Waterpassing  voor  den  aan¬ 
leg  der  staatsspoorwegen  ;  in 
manuscript  aanwezig  in  het 
bureau  van  den  algemeenen  1 
dienst  van  den  waterstaat.  | 

Bronzen  knopbout.  j 
Hoogste  punt. 


Bronzen  knopbout. 
Hoogste  punt. 


Nulpunt  van  de  —  0,148  0,000  <+  0,148 

PEILSCHAAL,  !  J 

afgeleid  uit  de  hoogte  van  I 
de  deelstreep  7,00  M.  +  A.P. 


HEDEL. 

Huisje  voor  de 
rijkspeilschaal  op 
de  brug  over  de 
Maas. 


Voorgevel,  onder  het  merk 
der  rijkswaterpassing,  1®  Afd. 
N°.  166. 


Vierkante  kruiseout 
met  eene  verticale  en  twee 
horizontale  groeven;  16  m.M. 
hoog,  16  m.M.  breed. 
Bovenkant. 


HEDEL. 

Huisje  voor  de 
rijkspeilschaal  op 
de  brug  over  de 
Maas. 

HEDEL. 

Schipbrug  over  de 
Maas. 


Onderdorpel  van  het  noord¬ 
westelijke  raam,  waarop  ver¬ 
meld  is:  S,479,  gewaterpast 
21  Mei  1S79. 


Noordelijk  landhoofd,  west¬ 
zijde,  op  den  beganen  grond, 
achter  den  lantaarnpaal. 


Bovenkant  van  den  8,283  ri  8,479  -1-  0,196 

DORPEL. 


Bronzen  knopbout.  7,068 

Hoogste  punt. 


EMPEL  en 
MEERWIJK. 

Schipbrug  over  de 
Maas. 


Zuidelijk  landhoofd  ,  oost¬ 
zijde  ,  op  de  borstwering. 


Bronzen  knopbout.  8,249 

Hoogste  punt. 


•)  In  dit  gebouwtje  bevindt  zich  een  merk  der  ry kswaterpassing ,  i«  Afd.  N°.  1 66. 
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Volg- 

Gemeente  en  plaats 
van  het  merk. 

1 

Hoogte  boven 
A.P.  in  M. 

'|  num¬ 
mer. 

Nadere  plaatsbeschrijving. 

Omschrijving  van  het  merk. 

Ge¬ 

vonden. 

Tot  nn 
aange¬ 
nomen. 

in  M. 

ito 

ij 

’S  HERTOGEN- 
BOSCH. 

Nieuwe  stadsher¬ 
berg  te  Orten ,  in 
1S79  bewoond 

door  J.  M.  Cruij- 
ters ,  (voormalig 
rijksgebomv)  bij  ki- 
lometerpaal  3. 

Westelijke-  of  voorgevel,  | 
onder  het  penant  tusschen  het  j 
eerste  en  tweede  raam  rechts  ' 
van  de  deur;  de  onderkant 
van  den  steen  ligt  ongeveer 
0,54  M.  boven  beganen  grond. 

Peilmerksteen 
met  eene  horizontale  groef, 
zonder  ingehakt  hoogtecijfer. 

6,988 

1 

1 

j 

1 

1 

1 

i  in 

1 

S  HERTOGEN- 
BOSCH. 

Westelijke  kaai¬ 

muur  van  de  Bree- 
de-  of  Diezehaven. 

Peilschaal  op  de  boekblok-  1 
ken  van  den  vleugel  eener 
ophaalbrug. 

Nulpunt  van  uk 

PEILSCHAAL, 

afgeleid  uit  de  hoogte  der 
deelstrepen  van  5.575  M.  en 
5,00  M.  +  A.  P. 

-0,189  1 

1 

0,000 

+  0,189 

112 

’S  HERTOGEN- 
BOSCH. 

Westelijke  kaai¬ 
muur  van  de  Bree- 
de-  of  Diezehaven. 

In  den  vleugel  rechts  van 
de  voorgaande  peilschaal. 

Peilmerksteen 
met  eene  horizontale  groef 
en  ingehakt  hoogtecijfer  van 
5.59  M.  +  A.P. 

5,399 

5,59 

+  0,191 

1 

”3 

| 

’S  HERTOGEN- 
BOSCH. 

Bekleedingsmuur 
langs  den  wal,  ge¬ 
naamd  het  Ron¬ 
deel,  bij  de  Dieze¬ 
haven. 

Hardsteenen  peilschaal  in 
de  oostzijde  van  den  ronden 
toren ,  vormende  het  ronde 
gedeelte  van  den  wal. 

Nulpunt  van  ]>e 

PEILSCHAAL, 

afgeleid  uit  dc  hoogte  der 
deelstrepen  van  5.95  M.  cn 
5,70  M.  +  A.P 

WaterstaaLsregister  X ,  de 
Dieze.  N°.  1. 

-  0,186 

0,000 

+  0,186  1 

1 

1 

’S  HERTOGEN- 
BOSCH. 

Schuine  of  schceve 
sluisje  aan  dc 
Dieze. 

Noordelijke  rechtstands- 
muur. 

Peilmerksteen 
met  eene  horizontale  groef, 
zonder  ingehakt  hoogtecijfer. 

3,457 

. 

1 

1 '5 

1 

’S  HERTOGEN- 
BOSCH. 

Schuine  of  scheevc 

1  sluisje  aan  de 
|  Dieze. 

Noordelijke  rechtstands- 
muur,  0,40  M.  links  van  den 
linkerkant  der  rechter  schot- 
balksponning ,  in  de  derde 
voeg  onder  de  rollaag,  of 
0,45  M.  onder  den  boven¬ 
kant  daarvan. 

Vierkante  kruishout 
met  eene  horizontale  cn  twee 
verticale  groeven;  1 6  m.M. 
hoog,  16  m.M.  breed. 

Waterstaatsregister  X ,  de 
Dieze.  N°.  2. 

3,790 

j 

| 

3,970 

+  0,180 

n6 

j 

I 

1 

VUGHT. 

Duikertje ,  in  den 

1  toegang  naar  het 
buiten  „Voor¬ 

burg”,  aan  de  west- 
j  zijde  van  den  weg 
,  van  Vught  naar 
!  Boxtel ,  tusschen 
]  de  kilometerpalen 

1  5  en  6. 

Noordelijke  frontmuur, 

0,27  M.  onder  den  boven¬ 
kant  van  de  dekzerk. 

P  E I L  M  ER  K  STEEN 
met  eene  horizontale  groef 
en  ingehakt  hoogtecijfer  van 
5,38  M.  +  A.P. 

5,208 

i 

| 

5,38 

+  0,172 

I 

1 

^  Gemeente  en  plaats 

num-  ,  .  , 

van  het  merk. 

Nadere  plaatsbeschrijving. 

Omschrijving  van  het  merk. 

Hoogte  boven 
A.P.  in  M. 

Ge-  Tot  nu 

Verschil 
in  M. 

mer. 

,  1  aange¬ 

vonden.  '  __ 

nomen. 

Noordelijke  frontmuur,  in 
de  voeg  anderhalve  steen 
links  van  den  voorgaanden 
peilmerksteen. 


VUGHT. 

Duikertje,  in  den 
toegang  naar  het 
buiten  „Voor¬ 
burg”,  aan  de  west¬ 
zijde  van  den  weg 
van  Vught  naar 
Boxtel ,  tusschen 
de  kilometerpalen 
5  en  6. 


BOXTEL.  Noordelijke  gevel ;  de  on- 

Herberg,  aan  de  derkant  van  den  steen  komt 
oostzijde  van  den  overeen  met  de  120  voeg, 
weg  van  Vught  ongeveer  0,69  M.  boven  be- 
naar  Boxtel,  bij  ganen  grond. 


kilometcrpaal  10 , 
in  1879  bewoond 
door  van  der  Meij- 
den. 


V IER  KANTE  BOUT 

zonder  groef. 

Bovenkant. 


Peilmerksteen 
met  ingehakt  merkvlak  en 
ingehakt  hoogtecijfer  van  8,38 
M.  +  A.P. 


8,38  +  0,164 


BOXTEL. 

1  Herberg,  aan  de 
I  oostzijde  van  den 
|  weg  van  Vught 
naar  Boxtel ,  bij 
kilometerpaal  10, 
1  in  1879  bewoond 
1  door  van  der  Meij- 
den. 


Noordelijke  gevel,  0,22  M. 
rechts  van  den  voorgaanden 
peilmerksteen. 


Vierkante  kruisbout 
met  eene  horizontale  en  twee 
verticale  groeven. 

Bovenkant. 

De  bout  heeft  een  schuinen 
stand ,  het  hoogste  punt  is 
opgenomen. 


ROERMOND. 

Gemetselde  kas , 
aan  den  rechter 


Hardsteenen  rijkspeil¬ 
schaal;  de  deelstreep  aange- 


Nulpunt  van  de 
PEILSCHAAL, 


0,000  1  +  0,305  > 


hter  vende  20,65  M.  -|-  A.P.  ligt  afgeleid  uit  de  hoogte  der 
ten  0,14  M.  onder  den  vlakken  deelstrejjen  van  20,53  en 


noorden  van  de  bovenkant  der  schaal. 
Maasbrug. 


20,65  M.  +  A.P. 


CULENBORG-GORINCHEM.  1879. 


1 2 1  CULENB0RG.  Zuidelijk 

Doorgang  onder  ter  vleugel, 
den  spoorweg  bij 
denzuider  Lekdijk, 
in  den  weg  tus¬ 
schen  Culenborg 
en  het  fort  Everdin- 
gen. 


Zuidelijk  landhoofd ,  rech- 


Pei  lm  er  kst  een  9,056 

met  horizontale  groef,  zon¬ 
der  ingehakt  hoogtecijfer. 


i22  CULENBORG. 

Inundatiesluis  bij 
het  fort  ’t  Spoel. 


Hardsteenen  peilschaal  aan  Nulpunt  van  de 

het  zuidelijke-  of  binnensluis-  peilschaal, 

hoofd,  westelijk  tusschenpe-  afgeleid  uit  de  hoogte  der 
nant,  noordelijke  punt.  deelstrepen  van  4,00  M.  en 

4,24  M.  -b  A.P. 


+  0,041 


>6 


Volg- 

Gemeente  en  plaats 
van  het  merk. 

Hoogte 

A.P. 

boven 
in  M. 

Verschil 
in  M. 

num¬ 

mer. 

Nadere  plaatsbeschrijving. 

Omschrijving  van  het  merk. 

Ge¬ 

vonden. 

Tot  nu 
aange¬ 
nomen. 

, 

li  ! 

C  123  ] 

i 

i 

CULENBORG. 

Inundaticsluis  bij 
het  fort  ’t  Spoel. 

Hardsteenen  peilschaal  aan 
het  zuidelijke-  of  binnensluis- 
hoofd ,  westelijk  tusschenpe- 
nant,  zuidelijke  punt. 

Nulpunt  van  de 

PEILSCHAAL, 

afgeleid  uit  de  hoogte  der 
deelstrepen  van  3,50  M.  en 

3,49  M.  +  A.P. 

-  0,035 

0,000 

+  0,035 

124  1 

1  1 

EVERD1NGEN. 

lnundatiesluis  bij 
het  fort  Everdin- 
gen. 

Hardsteenen  peilschaal  aan 
het  zuidelijke-  of  binnensluis- 
hoofd ,  westelijk  tusschenpe- 
nant,  noordelijke  punt. 

Nulpunt  van  de 

PEILSCHAAL, 

afgeleid  uit  de  hoogte  der 
deelstrepen  van  2,50  M.  en 
2,94  M.  +  A.P. 

-0,164 

0,000 

+  0,164 

I25 

' 

EVERD1NGEN. 

Inundaticsluis  bij 
het  fort  Everdin- 
gen. 

Hardsteenen  peilschaal  aan 
het  zuidelijke- of  binnensluis- 
hoofd ,  westelijk  tusschenpe- 
nant,  zuidelijke  punt. 

Nulpunt  van  de 

PEILSCHAAL, 

afgeleid  uit  de  hoogte  der 
deelstrepen  van  2,50  M.  en 
2,90  M.  -P  A.P. 

-0,164 

0,000 

+  0,164 

126 

Ij 

1 

EVERDINGEN. 

„De  Zwarte  Kraai” 
of  „Gorkumsche 
huis”,  dijkhuis,  op 
den  hoek  van  den 
Diefdijk  cn  de 
Lange  Meent. 

Noordoostelijke  zijgevel. 

Peilmerksteen 
met  eene  horizontale  groef 
en  ingehakt  hoogtecijfer  van 
6, Ss  M.  +  A.P. 

6,756 

6,85 

+  0,094 

f 137 

1 

]{ 

EVERDINGEN. 

„De  Zwarte  Kraai” 
of  „Gorkumsche 
huis”,  dijkhuis,  op 
den  hoek  van  den 
Diefdijk  cn  de 
Lange  Meent. 

Noordoostelijke  zijgevel. 

Peilmerksteen 
met  eene  horizontale  groef 
en  ingehakt  opschrift: 

Vijf  Heeren 

Dijkpijl. 

Waterstaatsregister.  Bijlage 
VIII  van  de  registers  I,  II 
en  III,  B,  Diefdijk.  N°.  7 b. 

5,949 

6,06 

+  0,111 

128 

! 

LEERDAM. 

„Dordtsche  huis”, 
dijkhuis  aan  den 
Diefdijk. 

Oostelijke  zijgevel,  nabij 
den  linkerhoek  des  gevels. 

Peilmerksteen 
met  eene  horizontale  groef 
en  ingehakt  hoogtecijfer  van 
5,49  M.  -P  A.P. 

5,422 

5,49 

+  0,068 

129 

i. 

ASPEREN. 

|  Culcnborgsche 
j  Vlietsluis,  bij  de 

1  aansluiting  van  den 
noordcr  Lingedijk 
j  aan  den  Diefdijk. 

Buiten  of  naar  de  Linge 
gekeerd  gedeelte,  oostelijke 
rechtstandsmuur;  de  boven¬ 
kant  van  den  steen  ligt  0,98 
M.  onder  den  bovenkant  van 
de  dekzerk. 

Peilmerksteen 
met  eene  horizontale  groef 
en  ingehakt  hoogtecijfer  van 
5,94  M.  -P  A.P. 

5,873 

5,94 

+  0,067  | 

130 

r 

!  ASPEREN. 

i  Culenborgsche 
Vlietsluis ,  bij  de 
aansluiting  van  den 
j  noordcr  Lingedijk 
]  aan  den  Diefdijk. 

Hardsteenen  peilschaal  in 
het  van  de  Linge  afgekeerde 
gedeelte,  westelijke  recht¬ 
standsmuur,  tusschen  de 
schotbalksponning  en  de  kas 
der  waaierdeur. 

Nulpunt  van  de 
peilschaal, 

afgeleid  uit  de  hoogte  der 
deelstrepen  van  5,74  M.  en 
6,50  M.  -P  A.P. 

-  0,063 

0,000 

+  0,063 

>3» 

!  ASPEREN. 

Culenborgsche 
Vlietsluis,  bij  de 
aansluiting  van  den 
;  noordcr  Lingedijk 
aan  den  Diefdijk. 

Oostelijke  rechtstandsmuur, 
zuidelijk  gedeelte,  bij  boven¬ 
genoemden  peilmerksteen  N°. 
129. 

Vierkante  KRursBOUT 
met  eene  horizontale  en  twee 
verticale  groeven. 

Waterstaatsregister.  Bijlage 
VIII  van  de  registers  I,  II 
en  III,  A,  Linge.  N°.  7 6a. 

6,025 

6,09 

+  0,065 

. 

Volg- 

num- 

!  mer. 

Gemeente  en  plaats 
van  het  merk. 

Nadere  plaatsbeschrijving. 

Omschrijving  van  het  merk. 

Hoogte  boven 
A.P.  in  M. 

Ge  |  Tot  nu 
,  aangc- 

vonden-  nomen. 

Verschil 
in  M. 

I  132 

LEERDAM. 

Oostelijke  toevoer- 
duiker  naar  de  mo¬ 
lens  van  de  Vijf- 
heerenlanden. 

Zuidelijke  frontmuur,  (bui¬ 
tendijks)  bij  den  oostelijken- 
of  rechterhoek. 

Peilmerksteen 
met  eene  horizontale  groef 
en  ingehakt  hoogtecijfer  van 
2,26  M.  A.P. 

9,393 

2,26 

+  0,038 

133 

LEERDAM. 

Westelijke  toevoer- 
duiker  (laatste  van 
Leerdam  af)  naar 
de  molens  van  de 
Vijfheerenlanclen. 

Zuidoostelijke  frontmuur. 

Peilmerksteen 
met  eene  horizontale  groef 
en  ingehakt  hoogtecijfer  van 
2,29  M.  +  A.P. 

2,253 

2,29 

+  0,037  'i 

134 

KEDICHEM. 

boerenwoning  aan 
den  noorder  Lin- 
gcdijk  (binnen¬ 

dijks)  ,  in  1879  be¬ 
woond  door  B. 
Mink,  tusschen  de 
dijkpalen  34  en  35. 

Naar  den  dijk  gekeerde-  of 
voorgevel. 

Peilmerksteen- 
met  eene  horizontale  groef 
en  ingehakt  hoogtecijfer  van 
2,59  M.  +  A.P. 

2,544 

2,59 

4-  0,046 

135 

KEDICHEM. 

Herberg  „De 
Zwaan”,  aan  den 
noorder  Lingedijk, 
tusschen  Kedi- 

chem  cn  Arkel , 
even  buiten  Kedi- 
chem. 

Oostelijke  zijgevel,  nabij 
den  linkerhoek  des  gevels. 

Peilmerksteen 
met  eene  horizontale  groef 
en  ingehakt  hoogtecijfer  van 
5,97  M.  +  A.P. 

5,804 

5,97 

+  0,166  j 

!3Ö 

KEDICHEM. 

Herberg  „De 

Zwaan”,  aan  den 
noorder  Lingedijk, 
tusschen  Kedi- 

chem  en  Arkel, 
even  buiten  Kedi- 
chem. 

Oostelijke  zijgevel ,  nabij 
den  linkerhoek  des  gevels, 
onderden  voorgaanden  steen, 
ten  deele  onder  den  grond. 

Peilmerksteen 
met  een  vooruitspringend  ge¬ 
deelte,  en  ingehakt  opschrift: 
„Vijf  Heerenpeil”  en  eenige 
andere  woorden,  die  gedeelte¬ 
lijk  onder  de  bestrating  liggen. 

Bovenkant  van  het  vooruit¬ 
springende  gedeelte. 

Waterstaatsregister.  Bijlage 
VIII  van  de  registers  1,  II 
en  III,  A,  Linge.  N°.  96. 

5,263 

5,42 

+  0,157 

1 

137 

KEDICHEM. 

Duiker  onder  den 
noorder  Lingedijk, 
in  den  molentocht 
van  den  polder 
Kedichem  en  Oos- 
terwijk. 

Buitenfront,  westelijke 

vleugel. 

Pkilmerksteen 
met  eene  horizontale  groef 
en  ingehakt  hoogtecijfer  van 
i,i2  M.  -1-  A.P. 

0,988 

1,12 

+  0,132 

i 

138 

ARKEL. 

Schutsluis  in  den 
Arkelschen  dam. 

Buitenhoofd ,  zuidoostelijk 
laag  gedeelte,  ongeveer  1,50 
M.  ten  westen  van  de  deur- 
kas. 

Peilmerksteen 
met  eene  horizontale  groef 
en  ingehakt  hoogtecijfer  van 
2,67  M.  -1-  A.P. 

Waterstnatsregister.  Bijlage 
VIII  van  de  registers  I,  II 
en  III,  A,  Linge.  Na.  105c. 

2,525 

2,67 

+  0,145 

1 

ioS 


1  ^  Gemeente  en  plaats 

i  num-  .  .  , 

i  van  het  merk. 


ARKEL.  Peilschaal  in  het  buiten- 

Schutsluis  in  den  sluishoofd,  slagstijl  in  den 
Arkelschen  dam.  zuid  o  os  tel  ij  ken  rechtstands- 

muur.  De  peilschaal  is  ge- 


Hoogte  boven 


Nadere  plaatsbeschrijving-  Omschrijving  van  het  merk. 


Nulpunt  van  de 

PEILSCHAAL, 

afgeleid  uit  de  hoogte  der 
deelstrepen  van  2,47  M.  en 


in  M. 

Verschi! 

Tot  nu 
aange¬ 
nomen. 

in  M. 

0,000 

+  0,162 

schilderd  op  de  slagstijlblok-  4,04  M.  +  A.P. 


Waterstaatsregister.  Bijlage 
VIII  van  de  registers  I,  II 
en  III,  A,  Linge.  N°.  105^. 


140  ARKEL.  Peilschaal  in  het  binnen-  Nulpunt  van  de 

Schutsluis  in  den  sluishoofd,  zuidoostelijke  peilschaal, 

Arkelschen  dam.  rechtstandsmuur,  noordooste-  afgeleid  uit  de  hoogte  der 
lijk  van  de  deurkas.  deelstrepen  van  2,86  M.  en 

2,93  M.  +  A.P. 


-0,131  0,000  +  0,131 


ARKEL. 

Huis  aan  den  Ar¬ 
kelschen  dijk,  bij 
dijkpaal  365 ;  in 
1879  bewoond 
door  van  der  Voort. 


Noordelijke  zijgevel. 


Peilmerksteen 
met  een  vooruitspringend 
nokje  en  ingehakt  opschrift: 

Arkel=Peil. 

1741 

Bovenkant  van  het  uitste¬ 
kende  nokje. 


GORINCHEM— WESTKAPELLE.  1880-1881. 


G0RINCHEM.  Peilschaal  in  het  buiten-  I  Nulpunt  van  de 

Sluis  in  het  kanaal  sluishoofd,  Lingezijde,  zui-  peilschaal, 

van  Steenenhoek.  delijke  rechtstandsmuur,  in  afgeleid  uit  de  hoogte  der 
de  hardsteenen  blokken  der  deelstrepen  van  4,50  M.,  5.30 
schotbalksponningen ;  de  ver-  M.,  5,31  M.  en  5,65  M. 

decling  gaat  opwaarts  tot  +  A.P. 

5,70  M.  -f  A.P. 


Nulpunt  van  de 
peilschaal  , 


-0,083  0,000  +  0,083 


M.,  5,31  M.  en  5,65  M. 
+  A.P. 


143  i  G0RINCHEM.  Peilschaal  in  het  binnen-  Nulpunt  van  de 

Sluis  in  het  kanaal  sluishoofd,  kanaalzijde,  zui-  peilschaal, 

van  Steenenhoek.  delijke  rechtstandsmuur,  in  afgeleid  uit  de  hoogte  der 
de  hardsteenen  hoekblokken;  deelstrepen  van  4,68  M.,  4,70 
de  verdeeling  gaat  opwaarts  j  M.  en  4,74  M.  -f  A.P. 
tot  4,90  M.  -j-  A.P. 


Peilschaal  in  het  binnen- 


■  0,064  0,000  +  0,064 


!  144  gorinchem. 

Dalemsche  poort. 


Zuidelijk  front,  links  van 
den  ingang, 


Peilmerksteen 
met  eene  horizontale  groef 
en  ingehakt  hoogtecijfer  van 
4,77  M.  +  A.P. 


4,77  +  0,092 


ïog 


Volg- 

Gemeente  en  plaats 
van  het  merk. 

Hoogte 

A.P. 

boven 
in  M. 

num¬ 

mer. 

Nadere  plaatsbeschrijving. 

Omschrijving  van  het  merk. 

Ge¬ 

vonden. 

»  Tot  nu 
aange¬ 
nomen. 

in  M. 

MS 

GORINCHEM. 

Dalemsche  poort. 

Zuidelijk  front,  rechts  van 
den  ingang. 

Peilmerksteen 
met  eene  horizontale  groef 
en  ingehakt  opschrift: 

Pyl 

5,227 

5,31 

+  0,083 

DER  DALEMSE  OVERLAATEN 

VOLGENS  HET  CONTRACT 

IN  DATO  DEN  l6  AUGUST I  1742. 

Waterstaatsregister  IV,  Mer- 
wede.  N°.  9. 

146 

GORINCHEM. 

Keersluis  aan  den 
mond  der  groote 
haven. 

Hardsteenen  peilschaal  aan 
het  buitensluishoofd ,  weste¬ 
lijke  rechtstandsmuur ,  in  de 
hardsteenen  hoekblokken  aan 
den  zuidelijken-  of  linkerkant 
der  deurkas;  de  verdeeling 
gaat  opwaarts  tot  6,25  M. 
+  A.P. 

Nulpunt  van  de 

PEILSCHAAL  , 

afgeleid  uit  de  hoogte  der 
deelstrepen  van  4,90  M.,  5,26 
M.  en  5,14  M.  +  A.P. 

Waterstaatsregister  IV,  Mer- 
wede.  Nü.  20a. 

-  0,109 

0,000 

+  0,109 

M7 

i 

» 

GORINCHEM. 

Keersluis  aan  den 
mond  der  groote 
haven. 

Hardsteenen  peilschaal  aan 
het  buitensluishoofd ,  weste¬ 
lijke  rechtstandsmuur,  in  den 
hardsteenen  slagstijl ;  de  ver¬ 
deeling  gaat  opwaarts  tot  5,00 
M.  +  A.P. 

Nulpunt  van  de 

PEILSCHAAL , 

afgeleid  uit  de  hoogte  der 
deelstrepen  van  4,90  M.  en 
4,94  M.  +  A.P. 

Waterstaatsregister  IV,  Mer- 
wede.  N°.  20 b. 

-  0,104 

0,000 

+  0,104 

148 

GORINCHEM. 

Keersluis  aan  den 
mond  der  groote 
haven. 

Hardsteenen  peilschaal  aan 
het  binnensluishoofd ,  weste¬ 
lijke  rechtstandsmuur,  in  den 
hardsteenen  slagstijl;  de  ver¬ 
deeling  gaat  opwaarts  tot  5,00 
M.  +  A.P. 

Nulpunt  van  de 

PEILSCHAAL, 

afgeleid  uit  de  hoogte  der 
deelstrepen  van  4,70  M.  en 
4,90  M.  4-  A.P. 

Waterstaatsregister  IV,  Mer- 
wede.  N°.  20c. 

-0,101 

0,000 

+  0,101 

149 

GORINCHEM. 

Keersluis  aan  den 
mond  der  groote 
haven. 

Buitensluishoofd,  westelijke 
rechtstandsmuur,  ten  zuiden 
van  de  bovengenoemde  peil¬ 
schaal  N°.  146,  in  het  midden 
tusschen  de  deurkas  en  het 
buitenfront. 

Peilmerksteen 
met  eene  horizontale  groef 
en  ingehakt  hoogtecijfer  van 
5,25  M.  +  A.P. 

Waterstantsregister  IV,  Mer- 
wede.  N°.  19. 

5,139 

5,25 

+  0,111 

IS° 

GORINCHEM. 

Muur  van  het  tol- 
bastion  buiten  de 
Waterpoort. 

Zuidoostelijke  hoek ;  de 
onderkant  van  den  steen  ligt 
in  de  8'  voeg  boven  de  on¬ 
derste  hardsteenen  blokken. 

Peilmerksteen 
met  eene  horizontale  groef 
en  ingehakt  nummer  14. 

4,637 

151 

GORINCHEM. 

Herberg,  in  1SS0 
bewoond  door  L. 
van  Zessen,  aan  de 
oostzijde  van  den 
afrit  van  den  dijk 
naar  Schelluinen, 
aan  de  grens  der 
gemeente  Gorin- 
chem. 

Westelijke  zijgevel. 

Peilmerksteen 
met  eene  horizontale  groef 
en  ingehakt  hoogtecijfer  van 
5,89  M.  +  A.P. 

5,743 

5,89 

+  0,147 

: 

I  IO 


1  Volg- ' 

Gemeente  en  plaats 
van  het  merk.  j 

boven 
in  M. 

,  num-  1 
f  mer. 

Nadere  plaatsbeschrijving. 

Omschrijving  van  het  merk. 

Ge¬ 

vonden. 

Tot  nu 
aange¬ 
nomen. 

in  M. 

,.i 

j  j 

1  i 

HARDINXVELD. 

Herberg  genaamd 
,,in  den  Houd",  in 
rSSa  bewoond 

door  Vanden  Hoff; 
A.  N°.  22. 

Westelijke  zijgevel. 

Peilmerksteen 
met  eene  horizontale  groef 
en  ingehakt  hoogtecijfer  van 
6,97  M.  +  A.P. 

6,788 

6,97 

+  0,182 

L 

153 

i:  ! 

1 

! 

I' 

HARDINXVELD. 

Schuur  bij  het  lo¬ 
gement  „de  Drie 
Snoeken”. 

Zuidoostelijke  zijgevel,  in 
den  gemetscklen  voet. 

Peilmerksteen 
met  eene  horizontale  groef 
en  ingehakt  hoogtecijfer  van 
4,02  M.  4-  A.P. 

3,894 

4,02 

+  0,126 

•54 

1 

HARDINXVELD. 

Logement  „dc  Drie 
Snoeken”. 

Hardsteenen  peilschaal  in 
den  westelijken  zijgevel. 

Nulpunt  van  de 

PEILSCHAAL  , 

bepaald  door  onmiddellijke 
waarneming  van  het  nulpunt. 

De  schaal  is  verdeeld  in 
metermaat  van  het  nulpunt 
of  noodpeil  afwaarts  tellende. 
Aan  het  hoofd  tier  schaal  is 
ingehakt:  dykpeil. 

Waterstaatsregister  I V,  Mer- 
wede.  N\  43^. 

4,998') 

5,13 

+  0,132 

•55 

HARDINXVELD. 

Winkelhuis,  in  1 880 
bewoond  door  H. 
Meijer. 

Noordwestelijke  zijgevel , 
ongeveer  in  het  midden  tus- 
schen  den  onderdorpel  van 
het  groote  en  den  bovenkant 
van  het  kleine  raamkozijn. 

Peilmerksteen 
met  eene  horizontale  groef 
en  ingehakt  hoogtecijfer  van 
5,63  M.  +  A.P. 

5.508 

5,63 

+  0,122 

156 

s 

1 

HARDINXVELD. 

Sluis  in  het  kanaal 
van  Stcenenhoek. 

) 

Oostelijke  buiten  vleugel- 
muur. 

Peilmerksteen 
met  eene  horizontale  groef 
en  ingehakt  hoogtecijfer  van 
4,22  M.  +  A.P. 

4,099 

4,22 

+  0,121 

j  157 

HARDINXVELD. 

Sluis  in  het  kanaal 
van  Steenenhoek. 

j 

Peilschaal  aan  den  ooste- 
lijken  buitenvleugelmuur ,  in 
de  hardsteenen  blokken  der 
j  schotbalksponning. 

Nulpunt  van  de 
rEi  lschaal  , 

afgeleid  uit  dc  hoogte  der 
deelstreep  van  4,80  M.  4-  A.P. 

-0,121 

0,000 

+  0,121 

•58 

HARDINXVELD. 

I  Huis  tegenover  het 
!  veer,  in  1880  be¬ 
woond  door  Gijs 
Vlot. 

1 

Oostelijke  zijgevel;  de  lin¬ 
kerkant  van  den  steen  ligt 
o,3S  M.  rechts  van  den  lin- 
:  kerhoek  van  den  gevel,  de 
'  onderkant  van  den  steen  ligt 
|  0,98  M.  lager  dan  de  onder- 
1  kant  van  het  blinde  raam. 

1 

Peilmerksteen 
met  eene  horizontale  groef 
en  ingehakt  hoogtecijfer  van 
5,66  M.  4-  A.P. 

5,486 

5,66 

4-  0,174 

*)  Dc  hoogic  van  den  ankerknoop  in  „de  Drie  Snoeken”,  opgegeven  in  de  ilvdrog.  Wnnrn.  van  Kraijenliufl'  en  in  de  Watcrstaais- 
registers,  wordt  Mier  niet  vermeld,  omdat  volgens  vcrkrcgciic  inlichting  iict  omringende  muurwerk  hersteld  is  en  hierdoor  dc 
hoogte  van  den  ankerknoop  is  veranderd. 


1 1 1 


Volg- 

Gemeente  en  plaats 
van  het  merk. 

Hoogte  boven 
A.P.  in  M. 

num¬ 

mer. 

Nadere  plaatsbeschrijving. 

Omschrijving  van  het  merk. 

!  Ge- 
|  vonden. 

1  Tot  nu 
]  aange- 
1  nomen. 

j  in  M. 

159 

HARDINXVELD. 

Huis  naast  de 
grenspaal  van  Har- 
dinxveld  bij  de 
grens  van  Slie- 
drecht. 

Noordwestelijke  zijgevel; 
de  rechterkant  van  den  steen 
ligt  0,77  M.  links  van  den 
hoek  van  den  gevel ,  de  on¬ 
derkant  ongeveer  i,i8  M. 
boven  beganen  grond. 

Peilmerksteen 
met  eene  horizontale  groef 
en  ingehakt  hoogtecijfer  van 
4,81  M.  +  A.P. 

4,674 

! 

4,81 

+  0,136 

160 

SLIEDRECHT. 

Sociëteit  „Bot"  te¬ 
genover  het  mid¬ 
del  veer. 

Oostelijke  zijgevel;  de  lin¬ 
kerkant  van  den  steen  ligt 
0,29  M.  van  den  linkerhoek 
van  den  gevel,  de  onderkant 
ongeveer  1,23  M.  boven  be¬ 
ganen  grond. 

Peilmerksteen 
met  eenc  horizontale  groef 
en  ingehakt  hoogtecijfer  van 

1  5,02  M.  +  A.P. 

4,820 

5,02 

+  0,200 

161 

i 

l' 

| 

SLIEDRECHT. 

Huis  tegen  den 
toren,  in  rS8i  ge¬ 
bruikt  als  meisjes¬ 
school. 

Westelijke-  of  voorgevel, 
tusschen  den  linkerhoek  des 
gevels  en  het  eerste  raam  van 
den  linkerkant;  de  linkerkant 
van  den  steen  ligt  0,18  M. 
rechts  van  den  hoek  van  den 
gevel,  de  onderkant  onge¬ 
veer  1,35  M.  boven  beganen 
grond. 

Peilmerksteen 
met  eene  horizontale  groef 
en  ingehakt  hoogtecijfer  van 
4,78  M.  -1-  A.P. 

4,603 

4,78 

+  0,177  1 

1 

1 

! 

jt 

!  162 

1! 

SLIEDRECHT. 

Huis  tegen  den 
toren,  in  1S81  ge¬ 
bruikt  als  meisjes¬ 
school. 

Noordelijke  zijgevel ;  de 
rechterkant  van  den  peil- 
merksteen  ligt  0,85  M.  links 
van  den  rechterhoek  des  ge¬ 
vels,  de  onderkant  ongeveer 
o,i2  M.  boven  beganen  grond. 

Peilmerksteen 
met  eene  horizontale  merk- 
streep  en  het  en  relief  uitge¬ 
houwen  opschrift:  Peyl  1755. 
Bovenkant  van  de  merkstreep. 

Waterstaatsregister  IV,  Mer- 
wede.  N\  66. 

In  Kraijenhoflf.  Hydr.Waar- 
nem.  IVC  Afd.  N°.  43,  wordt 
voor  de  hoogte  van  dit  merk 
opgegeven  3,745  M.  +  A.P. 

3,344 

3,52 

(Volden» 

W.iicrsnan- 

regiiter.,1 

+  0,176  1 

1 

i 

ij 

1 

163 

SLIEDRECHT. 

Huis  gemerkt  D. 
N*.  86,  in  1S80 
bewoond  door  Ja- 
cob  de  Krijger. 

Zuidelijke  gevel;  de  linker¬ 
kant  van  den  peilmerksteen 
ligt  0,19  M.  rechts  van  den 
linkerhoek  van  den  gevel,  de 
onderkant  ongeveer  0,35  M.  1 
boven  beganen  grond. 

Peilmerksteen 
met  eene  horizontale  groef 
en  ingehakt  hoogtecijfer  van 
4,sS  M.  +  A.P. 

4,397 

4,58 

-t-  0,183 

i! 

164 

PAPENDRECHT. 

Veerschippershuis 
bij  het  veer  tus- 
schen  Dordrecht  en 
Papendrccht. 

i 

Oostelijke-  of  voorgevel ,  j 
in  het  midden  tusschen  den 
linkerhoek  en  het  eerste  raam 
van  den  linkerkant;  de  onder¬ 
kant  van  den  peilmerksteen 
ligt  0,73  M.  boven  het  plint.  1 

Peilmerksteen 
met  eene  horizontale  groef 
en  ingehakt  hoogtecijfer  van  | 
3,95  M.  +  A.P.  I 

3,737 

3,95 

+  0,213  1 

165 

i 

PAPENDRECHT.  1 

Veerschipijcrshuis  | 

bij  het  veer  tus-  j 
schen  Dordrecht  en  | 
Papendrecht. 

Zuidelijke  naar  de  rivier 
gekeerde  zijgevel ,  links  van 
het  vooruitspringende  gedeel¬ 
te  ,  0,39  M.  van  den  linker-  j 
hoek  van  den  gevel ,  onge¬ 
veer  i,io  M.  boven  beganen  j 
grond. 

Vierkante  kruishout 
met  eene  horizontale  en  eene 
verticale  groef;  20  m.M.  hoog, 

20  m.M.  breed. 

Waterstaatsregister  IV,  Mer- 
wede.  N®.  7  2b. 

3,388 

3,59 

f  0,202 

Gemeente  en  plaats 
van  het  merk. 


Nadere  plaatsbeschrijving.  Omschrijving  van  het  merk. 


ZW1JNDRECHT. 

Huis,  gemerkt  B. 
Na.  ia,  in  18S0 
bewoond  door  An- 
tonie  Baan ,  recht 
tegenover  den  rijks¬ 
weg  eerste  klasse 
van  Rotterdam 
naar  Breda. 


Noordelijke-  of  voorgevel; 
de  rechterkant  van  den  peil- 
merksteen  ligt  0,08  M.  links 
van  den  rechterhoek  van  den 
gevel ,  de  onderkant  0,3 1  M. 
boven  het  plint. 


Hoogte  boven 
A.P.  in  M._ 

Ge-  |  Tot  nu 
,  aange¬ 
vonden.  1 

nomen. 


Peilmerksteen 
met  eene  horizontale  groef 
en  ingehakt  hoogtecijfer  van 
3,99  M.  +  A.P. 


DORDRECHT. 

Keersluis,  genaamd 
„Kleine  sluis”,  aan 
den  mond  van  de 
Kalkhaven. 


Zuidelijke  rechtstandsmuur, 
deurkas  der  oostelijke  bin¬ 
nendeur,  ongeveer  0,20  M. 
onder  den  bovenkant  der 
dekzerk. 


Pj£]  lm  f.rk  steen 
met  eene  horizontale  groef 
en  ingehakt  hoogtecijfer  van 
3,80  M.  -\-  A.P. 


1+  0,188 


DORDRECHT. 

Keersluis,  genaamd 
„Kleine  sluis*1,  aan 
den  mond  van  de 
Kalkhaven. 


Zuidelijke  rechtstandsmuur, 
deurkas  der  oostelijke  bin¬ 
nendeur  ,  aan  den  boven¬ 
kant  '  van  den  laatstgenoem¬ 
den  peilmerksteen. 


Vierkante  kruisbout 
met  eene  horizontale  en  eene 
verticale  groef;  20  m.M.  hoog. 


DORDRECHT. 

Korenmetershuisje 
tegen  de  Groote 
kerk. 


Zuidelijke-  of  voorgevel; 
de  rechterkant  van  den  peil¬ 
merksteen  ligt  0,28  M.  links 
van  den  rechterhoek  van  den 
gevel ,  de  onderkant  onge¬ 
veer  0,92  M.  boven  beganen 
grond. 


Peilmerksteen 
met  eene  horizontale  groef 
en  ingehakt  hoogtecijfer  van 
3,63  M.  +  A.P. 


0,194 


DORDRECHT. 

Protestantsche 
Groote  kerk. 


i'  171  DORDRECHT. 

i  Zakkendragersbrug 
nabij  de  Anna- 
I  poort. 


DORDRECHT. 

Zakkcndragershuis- 
je,  ten  westen  van 
de  Groote  kerk  bij 
dc  Zakkendragers- 
poort. 


Merk  in  het  basement  van  Groef  van  het  vloedmerk  3,290  t) 
den  linkerstijl  van  den  meest  met  ingehakt  opschrift: 


oostelijken  ingang ;  de  groef 
ligt  o,  16  M.  boven  den  hard¬ 
steenen  dorpel. 


Zuidelijk  landhoofd;  de 
linkerkant  van  den  steen  ligt 
0,80  M.  rechts  van  het  hard¬ 
steenen  kussenblok ,  waarop 
de  laatste  bruglegger  rust , 
de  bovenkant  0,31  M.  onder 
den  bovenkant  van  de  hard¬ 
steenen  dekzerk. 

Noordelijke-  of  voorgevel, 
midden  tusschen  de  rechter- 
dcur  en  het  linkerraam;  de 
onderkant  van  den  peilmerk- 
sieen  ligt  ongeveer  0,56  M. 
boven  beganen  grond. 


18—25. 

4  J 

Waterstaatsregister  IV,  Mer-  ! 
wede.  N°.  84. 

Peilmerksteen 
met  eene  horizontale  groef  . 
en  ingehakt  hoogtecijfer  van 
2,41  M.  +  A.P. 


Peilmerksteen 
met  eene  horizontale  groef  | 
en  ingehakt  opschrift: 

Vloed 
_  2 

18 - 25. 

4 

Waterstaatsregister  IV,  Mer- 
wede.  N°.  86. 


+  0,194 


J)  In  deze  kerk  bevindt  zich  een  merk  der  rijks  waterpassing,  ie  Afd.  N°.  199. 


Nadere  plaatsbeschrijving.  Omschrijving  van  het  merk. 


A.P.  in  M. 

I  Tot  nu 


Ge¬ 

vonden. 


Verschil 
in  M. 


DUBBELDAM.  Noordoostelijke  vleugel-  Peilmerksteen 

Groote  draaibrug  muur;  de  rechterkant  van  zonder  groef  of  ingehakt 

in  de  spoorwegbrug  den  steen  ligt  1,82  M.  links  hoogtecijfer. 

over  de  Oude  Maas  van  het  vierde  hoekblok  van  Bovenkant  van  den  peil- 
bij  Dordrecht ,  het  landhoofd,  de  bovenkant  merksteen. 

zuidoostelijk  land-  1,02  M.  onder  de  lijst  der 

hoofd.  borstwering  van  het  landhoofd. 


Bovenkant  van  den  peil- 


DUBBELDAM.  Noordelijke  zijgevel;  de  Peilmerksteen 

Tolgaardcrswoning  linkerkant  van  den  peilmerk-  met  eene  horizontale  groef 
aan  den  straatweg  steen  ligt  0,32  M.  rechts  van  en  ingehakt  hoogtecijfer  van 
van  Dordrecht  naar  het  linker  raamkozijn,  de  on-  3,92  M.  -f-  A.P. 

Willemsdorp  op  derkant  ongeveer  0,19  M. 
den  Wieldrecht-  j  boven  beganen  grond, 
schen  zeedijk,  tus-  | 
schen  de  kilome-  I 
terpalen  49  en  50. 


DUBBELDAM.  Noordelijke  zijgevel,  links 

Tolgaarders  woning  van  laatstgenoemden  peil- 
aan  den  straatweg  merksteen,  ongeveer  0,30  M. 
van  Dordrecht  naar  boven  beganen  grond. 
Willemsdorp  op 
den  Wieklrecht- 
schen  zeedijk,  tus- 
schen  de  kilome- 
terpalen  49  en  50. 

DUBBELDAM.  Zuidelijke  zijgevel,  onge- 

Huis  te  Willems-  veer  onder  het  midden  van 
dorp,  in  1S80  be-  het  penant  tusschen  de  beide 
woond  door  den  ramen  ten  oosten  van  de 
bakker  C.  de  Kor-  deur;  de  onderkant  van  den 
ver.  steen  ligt  ongeveer  0,52  M. 

boven  beganen  grond. 


Vierkante  kruisbqut 
met  eene  horizontale  en  twee 
verticale  groeven  ;  16,5  m.M. 
hoog,  17  m.M.  breed. 

Waterstaatsregister  IV,  Bij¬ 
lage  I,  A,  Eiland  van  Dor¬ 
drecht.  N°.  7. 


Peilmerksteen* 
met  eene  horizontale  groef 
en  ingehakt  hoogtecijfer  van 
431  M  -j-  p 


DUBBELDAM.  Zuidelijke  zijgevel,  0,31  M. 

Huis  te  Willems-  boven  het  midden  van  den 
dorp,  in  1880  be-  bovenkant  van  laatstgenoem- 
woond  door  den  den  peilmerksteen,  ongeveer 
bakker  C.  de  Kor-  i,oS  M.  boven  beganen  grond. 


Vierkante  kruisrout 
met  eene  horizontale  en  twee 
verticale  groeven;  17  m.M. 
hoog. 

Waterstaatsregister  IV,  Bij¬ 
lage  I,  B.  Eiland  van  Dor¬ 
drecht.  N°.  2.' 


78  DUBBELDAM. 

Baan  wachters  wo¬ 
ning  N°.  27,  tegen¬ 
over  het  station 
Willemsdorp. 

79  HOOGE  en  LAGE 
ZWALUWE. 

Huisje  in  1S80  be- 
hoorende  bij  de 
bloemfabriek  van 
Merkelbach,  achter 
kilomcterpaal  20. 


Zuidelijke  zijgevel ;  de 
rechterkant  van  den  peilmerk- 
stcen  ligt  0,79  M.  links  van 
het  raam,  de  onderkant  0,36 
M.  boven  het  plint. 

Zuidoostelijke  gevel,  onder 
het  penant  links  van  het  bo- 


Peilmkrkstkkn 
met  groef,  zonder  ingehakt 
hoogtecijfer. 


Zuidoostelijke  gevel,  onder  Peilmerksteen 

het  penant  links  van  het  bo-  met  eene  horizontale  groef 
venste  raam;  de  linkerkant  en  ingehakt  hoogtecijfer  van 
van  den  peilmerksteen  ligt  4,44  M.  +  A.P. 

1,69  M.  rechts  van  den  lin¬ 
kerhoek  van  den  gevel ,  de 
onderkant  ongeveer  0,52  M. 
boven  beganen  grond. 


Gemeente  en  plaats 
van  het  merk. 


Nadere  plaatsbeschrijving.  Omschrijving  van  het  merk. 


Hoogte  boven 

A.P.  in  M.  ,r  . 

- — -  Verschil 

r>a  Tot  nu 

Ge-  in  M. 

,  aange¬ 
vonden.  ö 

nomen. 


HOOGE  en  LAGE  Frontmuur  boven  den  sluit- 

ZWALUWE.  steen  van  het  gewelf;  de  on- 

Duiker  aan  het  derkant  van  den  peilmerksteen 
einde  van  de  ha-  ligt  0,32  M.  boven  den  onder- 
ven.  i  kant  van  het  gewelf. 

ZEVENBERGEN.  Noordelijke  zijgevel,  onder 

Huis,  in  1880  be-  ■.  het  penant  rechts  van  het 
woond  door  P.  J.  rechter  raam. 

I  Koek. 


Peilmerksteen 
met  eene  horizontale  groef 
en  ingehakt  hoogtecijfer  van  , 
2,06  M.  +  A.P. 


2,06  1+  0,179 


Pf.1  lm  erksteen  3,202  3,25  +  0,048 

met  ingehakt  merkvlak  en  1 

ingehakt  hoogtecijfer  van  3,25 
M.  +  A.P. 


TERHEIJDEN. 

Steenen  duiker  Nc. 

7 ,  in  den  straat-  ; 
weg  van  Moerdijk  1 
naar  Breda ,  tus- 
schen  de  kilome- 
terpalen  10  en  ïï. 

TERHEIJDEN. 

Kruidenierswinkel, 
in  1SS0  bewoond 
door  de  erven  G. 
de  Groot. 


Zuidelijk  front,  oostelijke 
of  rechter  vleugel,  0,32  M. 
rechts  van  den  frontmuur, 
0,29  M.  van  den  bovenkant 
der  vlechting,  loodrecht  op 
dien  bovenkant  gemeten. 


Voorgevel,  0,67  M.  rechts 
van  de  deur. 


Vierkante  kruisbout 
met  eene  horizontale  en  eene 
verticale  groef;  tö  m.M.  hoog, 
16  m.M.  breed. 


Vierkante  kruisbout 
met  eene  horizontale  en  eene 
verticale  groef;  20  m.M.  hoog, 
20  m.M.  breed. 


BREDA. 

Haven  bij  de  Tol- 
brug. 


Hardsteenen  rijkspeilschaal, 
in  den  westelijken  haven¬ 
muur  ten  zuiden  van  de  Tol- 
brug. 


Nulpunt  van  de  —  0,218 

PEILSCHAAL  , 

afgeleid  uit  de  hoogte  der 
deelstrepen  van  1,90  M.  en 
2,00  M.  +  A.P. 


0,000  ■+  0,218 


185  BREDA. 

Haven  bij  de  Tol- 
brug. 

1S6  PRINSENHAGE. 

[  Raadhuis. 


HOEVEN  en 
ST.  MARTENS- 
P0LDER. 

Herberg,  in  1880 
bewoond  door  W. 
Sepp ,  aan  het 
kruispunt  der  we¬ 
gen  van  Ouden- 
bosch  naar  Ruc- 
phen  en  van  Ro- 
sendaal  naar  Etten, 
Sectie  F,  N\  54S. 


Westelijke  havenmuur, 
links  of  ten  noorden  van 
de  Tolbrug. 

Oostelijke  zijgevel,  tusschen 
het  onderste  rechter  raam  en 
den  rechterhoek  van  den  ge¬ 
vel  ;  de  onderkant  van  den 
steen  ligt  op  gelijke  hoogte 
als  de  voeg  tusschen  de  nc 
en  12C  laag  steenen  boven 
den  hardsteenen  dorpel. 

Voorgevel,  onder  het  lin- 
:  ker  sta  1  raam ,  ongeveer  0,70 
M.  boven  beganen  grond. 


Peilmerksteen 
met  ingehakt  merkvlak,  zon¬ 
der  ingehakt  hoogtecijfer. 

Peilmerksteen 
met  ingehakt  merkvlak  en 
ingehakt  hoogtecijfer  van  6,71 
M.  +  A.P.;  in  het  uitgehakte 
gedeelte  bevinden  zich  de 
letters  P.V. 


Vierkante  bout 
zonder  groeven;  20  m.M.  hoog 
20  m.M.  breed. 

Bovenkant. 


0  1°  dit  gebouw  bevindt  zich  ccn  merk  der  rijks  waterpassing,  1*  Afd.  N°.  216. 


6,71  +  0,112 


10,064 ]) 


Volg- 

num¬ 

mer. 


Gemeente  en  plaats 
van  het  merk. 


Nadere  plaatsbeschrijving. 


Omschrijving  van  het  merk. 


Hoogte  boven 

A.P.  in  M. 


Ge¬ 

vonden. 


Tot  nu 
aange- 


Verschil 
in  M. 


iSS 


189 


190 


191 


ROSENDAAL  en 
NISPEN. 

Brug  over  de  haven 
te  Rosendaal. 


Oostelijk  landhoofd,  noor¬ 
delijke  vleugel. 


WOUW.  I  Wegzijde  van  den  stal, 

Herberg  „de  Ros-  |  tusschen  de  beide  ramen, 
kam”,  aan  den  t  ongeveer  2,03  M.  boven  be- 
st  raat  weg  van  I  ganen  grond. 

Wouw  naar  Bergen  | 
op  Zoom ,  bij  den 
zijweg  naar  Heer- 
le ,  bij  kilometer- 
paal  31. 


BERGEN  OP  ZOOM. 

Huis  op  den  hoek 
van  de  Fortuin¬ 
straat  en  de  markt, 
in  1880  bewoond 
door  J.  P.  Schou- 
tens. 


BERGEN  OP  ZOOM. 

Huis  op  den  hoek 
van  de  Fortuin- 
straat  en  de  markt, 
in  1 880  bewoond 
door  J.  P.  Schou- 
tens. 


192  ;  BERGEN  OP  ZOOM. 

Voetbrug  over  de 
haven. 


Zuidwestelijke  zijgevel,  na¬ 
bij  den  rechterhoek,  onder 
het  penant  rechts  van  het 
rechter  raam. 


>93 


>94 


WOENSDRECHT. 

Baan  wachters  wo¬ 
ning  N°.  14,  aan 
den  spoorweg  van 
Bergen  op  Zoom 
naar  Middelburg, 
bij  kilometerpaal 
>5* 

WOENSDRECHT. 

Schuur,  der  boe¬ 
renhoeve  „Hilder- 
nisse”,  in  1880 
bewoond  door  Jan 
M  eisen;  meest 

noordwestelijke  der 
drie  gebouwen. 


Zuidwestelijke  zijgevel, 0,24 
M.  links  van  den  rechter¬ 
hoek  ,  0,83  M.  boven  de 
stoep. 


Zuidelijk  landhoold ,  weste¬ 
lijke  of  rechter  vleugel,  bo¬ 
ven  eene  groef  in  den  hard¬ 
steen  ,  waarbij  het  hoogtecij- 
fer  2,50  M.  +  A.P.  is  inge¬ 
hakt. 


V oorgevel ,  rechts  van  het 
rechter  raam. 


Westelijke  zijgevel,  linker¬ 
zijde. 


Peilmerksteen 
met  eene  horizontale  groef 
en  ingehakt  hoogtecijfer  van 
1,64  M.  +  A.P. 


Rond  kruisboutje 
met  eene  horizontale  en  eene 
verticale  groef. 


Peilmerksteen 
met  eene  horizontale  groef, 
zonder  ingehakt  hoogtecijfer. 


Vierkante  kruis  bout 
met  eene  horizontale  en  eene 
verticale  groef. 

Waterstaats  register  VII,  Bij¬ 
lage  I,  Noordbrabant.N0.  50. 


1 


PeI  LM  ERKSTEEN 
met  eene  horizontale  groef, 
zonder  ingehakt  hoogtecijfer. 


I 


1,717 


9,651 


1,64 


9,609 


9,881 


10,03 


I 


Peilmerksteen 
met  eene  horizontale  groef, 
zonder  ingehakt  hoogtecijfer. 


Vierkante  kruisbout 
met  eene  horizontale  en  eene  ! 
verticale  groef :  16  m.M.  hoog, 
15  m.M.  breed. 


2,907 


4,722 


0,077 


+  0,149 


4,801 


1 16 


Volg- 

Gemeente  en  plaats 
van  het  merk. 

Hoogte 

A.P. 

boven 
in  M. 

num¬ 

mer. 

Nadere  plaatsbeschrijving. 

Omschrijving  van  het  merk. 

.  Ge¬ 
vonden. 

Tot  nu 
aange¬ 
nomen. 

in  M. 

i 195 

RILLAND-BATH. 

Douanenhuisje  te 
Bath. 

Oostelijke  zijgevel ,  links 
van  den  grooten  kruishout, 
vermeld  onder  N°.  224,  i° 
Afd. 

Vierkante  kruisbout 
met  eene  horizontale  en  twee 
verticale  groeven;  16  m.M. 
hoog,  16  m.M.  breed. 

5,420  i) 

196 

RILLAND  BATH. 

Logement  „Land 
en  Scheldezigt"  te 
Bath,  in  1SS0  be¬ 
woond  door  C. 
Griep  Cz. 

Zuidwestelijke  gevel,  nabij 
den  rechterhoek. 

Peilmerksteen  , 
met  eene  horizontale  groef 
en  ingehakt  hoogtecijfer  van 
4,35  M-  +  A.P. 

4,235 

4,35 

+  0,115 

t 

197 

j 

RILLAND-BATH. 

Logement  „Land¬ 
en  Scheldezigt'*  te 
Bath,  in  1880  be¬ 
woond  door.  C. 
Griep  Cz. 

Zuidwestelijke  gevel,  nabij 
den  rechterhoek,  ongeveer 
0,30  M.  boven  den  boven¬ 
kant  van  laatstgenoemden 
peihnerksteen. 

Bovenkant  van  den 
ANKERKNOOP. 

Waterstaatsregister  VII,  Bij¬ 
lage  I,  Noordelijke  oever  van 
de  Wester-Schelde.  N°.  55. 

4,664 

4,87 

+  0,206 

■■ 

1 

KRABBENDIJKE. 

Doorgang  voor  den 
spoorweg  van  Ber¬ 
gen  op  Zoom  naar 
Middelburgen  den 
dijk  bij  de  grens 
van  Krabbendijke 
en  Rilland,  nabij 
wachthuis  23. 

Noordelijke  rechtstands- 
muur,  westelijke  vleugel. 

Peilmerksteen 
met  eene  horizontale  groef, 
zonder  ingehakt  hoogtecijfer. 

3,709 

j  199 

KRUININGEN. 

G rooie  schutsluis  te 
Hanswert. 

Hardsteenen  peilschaal,  aan 
het  buiten  sluishoofd ,  weste¬ 
lijke  rechtstandsmuur. 

Nulpunt  van  de 

PEILSCHAAL  , 

afgeleid  uit  de  hoogte  der 
deelstrepen  van  4,40  M.  en 
3,97  M.  +  A.P. 

-  0,144  ) 

0,000 

+  0,144 

2CO 

j 

GOES. 

Vischhuisje. 

Naar  het  water  gekeerden 
zijgevel. 

Gedenksteen 

van  den  hoogen  vloed  van 
26  Januari  1682,  met  hori¬ 
zontale  groef. 

3,700 

Ij 

201 

1 

’s  HEER 
ARENDSKERKE. 

Steenen  duiker  in 
den  straatweg  van 
Goes  naar  's  Hcer- 
Arenrlskerke,  onge¬ 
veer  400  M.  voorbij 
kilometerpaal  1 1. 

Zuidoostelijke  frontmuur. 

Vierkante  kruisbout 
met  eene  horizontale  en  eene 
verticale  groef;  15  m.M.  hoog, 
15  m.M.  breed. 

-  0,016 

1  ? 

In  die  gebouwtje  bevindt 
In  deze  sluis  bevindt  zich 

zich  een  merk  der  rijkswaterpassing, 
een  merk  der  rijksivaicrpassing ,  i« 

i«  Afd.  N°.  224. 

Afd.  N°.  228. 

117 


Volg- 

Gemeente  en  plaats 
van  het  merk. 

Hoogte  boven 
A.P.  in  M. 

num¬ 

mer. 

Nadere  plaatsbeschrijving. 

Omschrijving  van  het  merk. 

|  Ge- 
j  vonden. 

Tot  nu 
aange¬ 
nomen. 

in  M. 

202 

’S  HEER 
ARENDSKERKE. 

Het  oude  veerhuis, 
bij  den  afrit  naar 
den  Jacobspolder. 

Zuidelijke  gevel. 

Peilmerksteen 
met  cene  horizontale  groef, 
zonder  ingehakt  hoogtecijfer. 

5,211 

j 

203 

<0  urrp 

ARENDSKERKE. 

Het  oude  veerhuis 
bij  den  afrit  naar 
den  Jacobspolder. 

Zuidelijke  gevel. 

Vierkante  bout 
zonder  groeven;  16  m.M. 
hoog,  32  m.M.  breed. 
Bovenvlak. 

4,803 

I 

1 

204 

’S  HEER 
ARENDSKERKE. 

Peilpaal  in  den 
Jacobspolder. 

Hardsteenen  peilpaal. 

Horizontale  croef  in  den 

PEILPAAL. 

3,040 

I 

. 

205 

i  ‘ 

’S  HEER 
ARENDSKERKE. 

Peilpaal  in  den 
Jacobspolder. 

Hardsteenen  peilpaal. 

Bovenvlak  van  den 

PEILPAAL. 

3,336 

I 

1 

i 

206 

ARNEMUIDEN. 

Doorgang  in  den 
spoorweg,  ongeveer 

3  kilometer  ten 
oosten  van  de  kom 
der  gemeente,  op 
den  weg  van  den 
dam  door  het  Sloe 
naar  Arnemuiden. 

Zuidwestelijke  vleugel- 

muur,  ongeveer  0,76  M.  bo¬ 
ven  beganen  grond. 

Peil.merksteen 
met  eene  horizontale  groef, 
zonder  ingehakt  hoogtecijfer. 

1,787 

1 

207 

ARNEMUIDEN. 

Drug  over  de  Arne. 

Noordelijk  landhoofd,  oos¬ 
telijke  vleugel. 

Peilmerksteen 
met  uitstekende  nok,  zonder 
ingehakt  hoogtecijfer. 
Bovenkant  van  de  nok. 

1,732 

20S 

OOST-  EN  WEST- 
SOUBURG. 

■Brug  nabij  de 
Abeele,  over  de 
bermsloot  langs  het 
kanaal  van  VI  is- 
singen  naar  Mid¬ 
delburg. 

Oostelijk  landhoofd,  noor¬ 
delijke  vleugel. 

Peilmerksteen 
met  uitstekende  nok,  zonder 
ingehakt  hoogtecijfer. 
Bovenkant  van  de  nok. 

1,654 

I 

209 

OOST-  EN  WEST- 
SOUBURG. 

Steenen  duiker,  in 
den  weg  van  Mid¬ 
delburg  naar  Vlis- 
singen  langs  het 
kanaal,  ongeveer 
200  Meters  voorbij 
het  voorgaande 

merk  N°.  20S  in  de 
richting  naar  Vlis- 
singen. 

Oostelijk  front. 

1 

Peilmerksteen 
met  uitstekende  nok,  zonder 
ingehakt  hoogtecijfer. 
Bovenkant  van  de  nok. 

0,032 

| 

1 

8 


Gemeente  en  plaats 
van  het  merk. 


Nadere  plaatsbeschrijving.  Omschrijving  van  het  merk. 


Hoogte  boven 
AP.  in  M. 


Ge¬ 

vonden. 


OOST-  EN  WEST- 
SOUBURG. 

Brug  in  den  weg 
van  Middelburg  1 
naar  Vlissingen 
langs  het  kanaal , 
op  een  afstand 
van  ongeveer  300 
Meters  van  de  , 
brugwachterswo- 
ning,  N°.  240  I®  ! 
Afd.,  in  de  richting 
naar  Middelburg. 


VLISSINGEN. 

Draaibrug  over  het 
kanaal  van  Vlissin¬ 
gen  naar  Middel¬ 
burg,  nabij  de 
Keersluis. 


Zuidelijk  landhoofd,  ooste¬ 
lijke  vleugel. 


Oostelijk  landhoofd,  zuide¬ 
lijke  vleugel,  nabij  een  steun- 
klos. 


Peilmerksteen 
met  uitstekende  nok,  zonder 
ingehakt  hoogtecijfer. 
Bovenkant  van  de  nok. 


0,010 


Peilmerksteen 
met  uitstekende  nok,  zonder 
ingehakt  hoogtecijfer. 
Bovenkant  van  de  nok. 


VLISSINGEN. 

Sluis  van  het  Ma- 
rincdok. 


VLISSINGEN. 

Sluis  van  het  Ma- 
rinedok. 


Hardsteenen  peilschaal  aan 
den  oostelijken  rechtstands- 
muur,  in  den  afgeronden  hoek 
aan  het  zuidelijke  einde.  De 
schaal  is  aan  de  linkerzijde 
verdeeld  in  heele  en  halve 
decimeters,  opwaarts  tellende 
tot  85  decimeters.  Boven  deze 
verdeel ing  bevindt  zich  de 
letter  C. 


Hardsteenen  peilschaal  aan 
den  oostelijken  rechtslands- 
mmir,  in  den  afgeronden  hoek 
aan  het  zuidelijke  einde.  De 
schaal  is  aan  de  rechterzijde 
verdeeld  in  heele,  halve  en 
kwart  voeten  (waarschijnlijk 
Parijssche),  opwaarts  tellende 
tot  26  voet.  Boven  deze  ver- 
deeling  bevindt  zich  de 
letter  C. 


Nulpunt  der  peilschaal, 
verdeeling  aan  de  linkerzijde. 

De  hoogte  van  liet  nul¬ 
punt  is  afgeleid  uit  de  hoogte 
der  deelstrepen  van  84  en 
85  decimeters. 

WaierstaatsregisterVII,  Bij¬ 
lage  1 ,  Noordelijke  oever  van 
de  Wester-Schekle.  Nü.  87 a. 


Nulpunt  der  peilschaal, 
verdeeling  aan  de  rechterzijde. 

De  hoogte  van  het  nulpunt 
is  afgeleid  uit  de  hoogte  der 
deelstreep  van  26  voet;  1  voet 
gelijk  0,324839  M.  stellende. 

Waterstaatsregister  VII,  Bij¬ 
lage  I ,  Noordelijke  oever  van 
de  Wester-Schelde.  Nü.  87/7. 


-  5,678 


1+  0,128 


VLISSINGEN. 

Sluis  van  het  Ma- 
rinedok. 


Hardsteenen  jjeilschaal  aan 
den  westelijken  rechtstands- 
muur,  in  den  afgeronden  hoek 
aan  het  zuidelijke  einde.  De 
schaal  is  aan  de  linkerzijde  ver¬ 
deeld  in  heele,  halve  en  kwart 
voeten  (waarschijnlijk  Pa- 
rijssche),  opwaarts  tellende  tot 
24  voet.  Boven  deze  ver¬ 
deeling  bevindt  zich  de 
letter  K. 


I  Nulpunt  der  peilschaal, 
verdeeling  aan  de  linkerzijde. 

De  hoogte  van  liet  nulpunt 
is  afgeleid  uit  de  hoogte  der 
deelstreep  van  24  voet;  1  voet 
gelijk  0,324839  M.  stellende. 

Waterstaatsregister  VU,  Bij¬ 
lage  I ,  Noordelijke  oever  van 
de  Wester-Schelde.  N°.  87//. 


5,029 


i>9 


Volg- 

Gemeente  en  plaats 
van  het  merk. 

Hoogte  boven 
A.P.  in  M. 

num¬ 

mer. 

Nadere  plaatsbeschrijving. 

Omschrijving  van  het  merk. 

Ge¬ 

vonden. 

Tot  nu 
aange¬ 
nomen. 

in  M.  I 

215 

1 

VLISSINGEN. 

Sluis  van  het  Ma- 
rinedok. 

Hardsteenen  peilschaal  aan 
den  westelijken  rechtstands- 
mutir,  in  den  afgeronden  hoek 
aan  het  zuidelijke  einde.  De 
schaal  is  aan  de  rechterzijde 
verdeeld  in  heele  en  halve 
decimeters,  opwaarts  tellende 
tot  85  decimeter;  in  het 
Waterstaatsregister  staat,  ten 
onrechte  tot  80  palm.  Boven 
deze  verdeel ing  bevindt  zich 
de  letter  C. 

Nulpunt  der  peilschaal, 
verdeeling  aan  de  rechterzijde. 

De  hoogte  van  het  nulpunt 
is  afgeleid  uit  de  hoogte  der 
deelstrepen  van  84  en  85 
decimeters. 

Waterstaatsregister  VI I ,  Bij¬ 
lage  I,  Noordelijke  oever  van 
de  Wester-Schelde.  N°.  87 b. 

-5,530 

-  5,40 

+  0,130 

j  216 

I 

VLISSINGEN. 

Spuisluis  aan  den 
mond  der  Koop¬ 
manshaven. 

Noordelijk-  01  binnenfront, 
westelijke  rechtstandsmuur , 
i,oo  M.  rechts  van  den  lin¬ 
kerkant  van  den  muur,  0,44 
M.  onder  den  bovenkant  der 
dekzerk. 

Vierkante  kruishout 
met  eene  horizontale  en  eene 
verticale  groef;  20  m.M.  hoog, 
20  m.M.  breed. 

Waterstaatsregister  VII,  Bij¬ 
lage  I,  Noordelijke  oever  van 
de  Wester-Schelde.  N°.  SS. 

2,662 

2,79 

-+-  0,128 

217 

VLISSINGEN. 

Spuisluis  aan  den 
mond  der  Koop¬ 
manshaven. 

Hardsteenen  peilschaal  aan 
den  oostelijken  rechtstands¬ 
muur,  in  den  slagstijl ,  ver¬ 
deeld  in  meters  en  decimeters. 

Nulpunt  der  peilschaal, 
afgeleid  uit  de  hoogte  der 
deelstreep  van  VII  el. 

Waterstaatsregister  VII,  Bij¬ 
lage  I,  Noordelijke  oever  van 
de  Wester-Schelde.  N°.  S9^. 

-  3,464 

-  3,33 

+  0,134 

218 

1 

i 

WESTKAPELLE. 

Molen  ..de  Vijf  Ge¬ 
broeders”  op  den 
Zeedijk. 

Oost-  of  landzijde,  onder 
het  lichtraam. 

Vierkante  kruishout 
met  eene  horizontale  en  eene 
verticale  groef;  15  m.M.  hoog, 
15  m.M.  breed. 

7,647 

ARNHEM-DEVENTER.  1880. 

219 

ARNHEM. 

Poort  in  den  spoor¬ 
weg  ,  over  den  Vel- 
perweg. 

Middelpijler ,  zuidzijde,  on¬ 
geveer  0,70  M.  boven  bega- 
nen  grond. 

Pf.ilmfrkstef.n 
met  eene  horizontale  groef 
en  ingehakt  hoogtecijfer  van 
17,28  M.  +  A.P. 

1 

17,094 

17,28 

+  0,186 

220 

RHEDEN. 

Tolgaarders- 
woning ,  bij  den 
tol  te  Word  Rhe- 
den ,  aan  den 
straatweg  van  Arn¬ 
hem  naar  Zutphen 
bij  kilometerpaal  7. 

Westelijke-  oi  voorgevel 
onder  het  benedenraam,  1,40 
M.  rechts  van  den  linkerhoek 
des  gevels,  0,20  M.  onder 
den  onderkant  van  den  raam- 
dorpel. 

peilmerksteen 
met  eene  horizontale  groef  en 
ingehakt  hoogtecijfer  van 
17,30  M.  +  A.P. 

17,149 

1 

1 

| 

1 

17,30 

+  0,151 

120 


Volg- 

Gemeente  en  plaats 
van  het  merk. 

• 

Hoogte  boven 
A.P.  in  M. 

num¬ 

mer. 

Nadere  plaatsbeschrijving. 

Omschrijving  van  het  merk. 

Ge¬ 

vonden. 

Tot  nu 
aange¬ 
nomen. 

j 

j  221 

j 

i  ' 

i 

i 

RHEDEN. 

Duiker  onder  den 
straatweg  van  Arn¬ 
hem  naar  Zutphen, 
tusschen  de  kilo- 
meterpalen  S  en  9. 

Westelijk  front,  1,00  M. 
ten  noorden  van  het  midden 
van  het  front,  0,45  M.  onder 
den  bovenkant  van  de  dek¬ 
zerk. 

Peilmerksteen 
met  eene  horizontale  groef  en 
ingehakt  hoogtecijfer  van 
23,27  M.  4-  A.P. 

23,060 

23,27 

+  0,210 

|  222 

1 

1. 

RHEDEN. 

Huis  aan  den 
straatweg  van  Arn¬ 
hem  naar  Zutphen 
aan  de  Steeg,  nabij 
kilomelerpaal  1  r  , 
in  1SS0  bewoond 
door  Janse. 

Westelijke-  of  voorgevel , 
0,70  M.  links  van  de  deur, 
ongeveer  0,30  M.  boven  be- 
ganen  grond. 

Peilmerksteen 
met  eene  horizontale  groef 
en  ingehakt  hoogtecijfer  van 
17,62  M.  4  A.P. 

17,430 

17,62 

+  0,190 

223 

RHEDEN. 

Tolgaarderswoning 
bij  den  tol  te  Elle- 
kom,aan  den  straat¬ 
weg  van  Arnhem 
naar  Zutphen,  tus¬ 
schen  de  kilometer- 
palen  12  en  13. 

Oostelijke-  of  voorgevel , 
onder  het  raam,  1,50  M. 
rechts  van  den  linkerhoek 
des  gevels,  ongeveer  0,20  M. 
boven  beganen  grond. 

Peilmerksteen 
met  eene  horizontale  groef  en 
ingehakt  hoogtecijfer  van 
16,91  M.  4-  Al3. 

16,751 

16,91 

+  0,159 

224 

RHEDEN. 

Molenaarshuis  te 
Dieren ,  tusschen 
de  kilometerpalen 
15  en  i6,  in  1SS0 
toebehoorende  aan 
de  erven  A.  J. 
Lentink. 

Noordelijke  gevel,  tusschen 
de  beide  ramen  rechts  van 
de  deur,  o,6o  M.  links  van 
het  eerste  raam  naast  de 
deur,  ongeveer  i,oo  M.  bo¬ 
ven  beganen  grond. 

Peilmerksteen 
met  eene  horizontale  groef 
en  ingehakt  hoogtecijfer  van 
15,68  M.  +  A.P. 

15,524 

15,68 

+  0,156 

“5 

RHEDEN. 

Duiker  met  sluis- 
1  deur,  onder  den 
straatweg  van  Arn¬ 
hem  naar  Zutphen, 
nabij  kilometerpaal 
iS. 

Oostelijk  front,  0,75  M.  ten 
zuiden  van  bet  midden  van 
het  front,  0,20  M.  onder  den 
onderkant  der  dekzerk. 

Peilmerksteen 
met  eene  horizontale  groef 
en  ingchakt  hoogtecijfer  van 
9,60  M.  -f-  A.P. 

9,471 

9,60 

+  0,129 

226 

i' 

BRUMMEN. 

Duiker  met  schuif, 
onder  den  straat¬ 
weg  van  Arnhem 
naar  Zutphen  tus¬ 
schen  de  kilome¬ 
terpalen  J9  en  20. 

Oostelijk  front,  0,20  M.  ten 
noorden  van  het  midden  van 
het  front,  0,25  M.  onder  den 
bovenkant  der  dekzerk. 

Peilmerksteen 
met  eene  horizontale  groef 
en  ingehakt  hoogtecijfer  van 
9.74  M.  +  A.R. 

9,564 

9,74 

+  0,176 

1  2=7 

j' 

i-: 

L 

BRUMMEN. 

Tolgaarderswoning 
bij  den  tol  nabij 
Brummen ,  aan  den 
straatweg  van  Arn¬ 
hem  naar  Zutphen, 
tusschen  de  kilo- 
meterj.ialen  21  en 
22. 

Oo.stelijke-  of  voorgevel , 
links  van  het  raam,  0,20  M. 
rechts  van  den  linkerhoek 
des  gevels,  ongeveer  1,00  M. 
boven  beganen  grond. 

Peilmerksteen 
met  eene  horizontale  groef 
en  ingehakt  hoogtecijfer  van 
10,87  M.  -f  A.P. 

10,711 

10,87 

+  0,159 

121 


Volg- 

Gemeente  en  plaats 
van  het  merk. 

Nadere  plaatsbeschrijving. 

Omschrijving  van  het  merk. 

Hoogte  boven 
A.P.  in  M. 

num¬ 

mer. 

Ge¬ 

vonden. 

Tot  nu 
aange¬ 
nomen. 

in  M. 

22S 

BRUMMEN. 

Tolgaarders  woning 
bij  den  tol  nabij 
Brummen,  aan  den 
straatweg  van  Arn¬ 
hem  naar  Zutphen, 
tusschen  de  kilo- 
meterpalen  21  en 
22. 

Oostelijke-  of  voorgevel , 
links  van  het  raam,  onder 
den  laatstgenoemden  peil- 
raerksteen. 

Vierkante  kruisbout 
met  eene  horizontale  en  eene 
verticale  groef. 

Waterstaatsregister  VIII, 
IJssel.  N”.  58. 

10,164 

10,32 

-1-  0,156 

1  1 

229 

BRUMMEN. 

Duiker  in  deRhien- 
derensche  beek,  on¬ 
der  den  straatweg 
van  Arnhem  naar 
Zutphen,  tusschen 
de  kilometerpalen 
23  en  24. 

Obstelijk  front,  0,30  M.  ten 
zuiden  van  het  midden  van 
het  front ,  0,30  M.  onder  den 
bovenkant  der  dekzerk. 

Peilmerksteen 
met  eene  horizontale  groef  en 
ingehakt  hoogtecijfer  van  8,50 
M.  +  A.P. 

8,366 

8,50 

+  0,134 

1  23° 

BRUMMEN. 

Tolgaarders  woning 
bij  tien  tol  op  den 
Kmonsdijk,  tus- 
schen  de  kilometer¬ 
palen  26  en  27. 

Noordelijke  zijgevel,  tus¬ 
schen  een  groot  en  een  klein 
raam,  0,22  M.  links  van  het 
groote  raam,  ongeveer  1,00 
M.  boven  beganen  grond. 

Peilmerksteen 
met  eene  horizontale  groef  en 
ingehakt  hoogtecijfer  van  9.93 
M.  +  A.P. 

9,804 

9,93 

+  0,126 

II 

23 1 

ZUTPHEN. 

IJsselkado. 

Rijks  peilschaal. 

Nulpunt  der  peilschaal, 
afgeleid  uit  de  hoogte  der 
deelstreep  van  7,00  M.  +  A.P. 

-  0,145 

0,000 

1 

4-  0,145 

1 

232 

GORSSEL. 

Protestantsche 

kerk. 

Voorgevel,  onder  het  pe¬ 
nant  rechts  van  het  rechter- 
raam,  0,30  M.  links  van  den 
rechter  hoekpilaster,  ongeveer 
0,70  M.  boven  beganen  grond. 

Peilmerksteen 
met  eene  horizontale  groef  en 
ingehakt  hoogtecijfer  van  9,65 
M.  +  A.P. 

9,490  >) 

9,65 

1 

+  0,160 

1 

; 

233 

GORSSEL. 

Tolgaarderswoning 
bij  den  tol  nabij  de 
Koerhuisbrug,  aan 
den  straatweg  van 
Zutphen  naar  De¬ 
venter,  nabij  kilo- 
meterpaal  42. 

Zijgevel,  onder  het  raam 
links  van  de  deur,  1,40  M. 
rechts  van  den  linkerhoek  des 
gevels,  ongeveer  0,40  M.  bo¬ 
ven  beganen  grond. 

PEtLMERKSTEEN 
met  eene  horizontale  groef  en 
ingehakt  hoogtecijfer  van  8,oi 
M.  +  A.P. 

7,818 

8.01 

1 

i 

+  0,192  ; 

-  -  -  -  | 

*)  In  den  toren  van  deze  kerk  bevindt  zich  een  merk  der  r'ykswatcrpassing,  ie  Afd.  N3.  25S. 

i6 
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II 

Hoogte 

boven  | 

;volg- 

i  num- 

1  mer. 

Gemeente  en  plaats 
van  het  merk. 

A.P.  in  M. 

Nadere  plaatsbeschrijving. 

Omschrijving  van  het  merk. 

Ge¬ 

vonden. 

Tot  nu 
aange¬ 
nomen. 

II 

I 

1 

ARNHEM— ELTEN.  1880. 

234  1  WESTERVOORT. 

Woning,  in  18S0 
bewoond  door 

1  Kreunnissen,  bij  de 
j  schipbrug  over  den 

1  IJssel,  sectie  A, 

N°.  1046. 

Zuidwestelijke  gevel. 

Peilmerksteen 
met  eene  horizontale  groef 
en  ingehakt  hoogtecijfer  van 
14,76  M.  +  A.P. 

14,586') 

14,76 

+  0,174 

j  235 

HERWEN  en 

AERDT. 

Protestantsche 
kerk  te  Aerdt. 

Peilmerksteen 
met  eene  horizontale  groef 
en  ingehakt  hoogtecijfer  van 
14,97  M.  +  A.P. 

14,807 

14,97 

+  0,163 

1  236 

HERWEN  en 

AERDT. 

Huis  van  Geitman, 
tegenover  het  loge¬ 
ment  van  de  wed. 
Stokman,  aan  de 
Tolkamer. 

Oostelijke  gevel. 

Peilmerksteen 
met  eene  horizontale  groef 
en  ingehakt  hoogtecijfer  van 
18,78  M.  +  A.P. 

18,494 

18,78 

+  0,286 

| 

1 

PEY— M  AESEYCK.  1881. 

237 

ROOSTEREN. 

Gebouw  voor  in-  en 

1  uitgaande  rechten. 

Voorgevel,  links  van  den 
ingang,  onder  den  grooten 
kruisbout  in  genoemd  gebouw 
geplaatst:  i®  Afd.  N°.  270. 

Peilmerksteen 
met  eene  horizontale  groef 
en  ingehakt  hoogtecijfer  van 
31,78  M.  +  A.P. 

31 ,503  -) 

31,78 

+  0,277 

| 

BREDA-STRIJBEEK.  1881. 

238 

GINNEKEN  en 
BAVEL. 

Huis  te  Ulven- 
hout ,  aan  de  oost¬ 
zijde  van  den 

straatweg  van  Bre¬ 
da  naar  Strijbeek, 
tusschendekilome- 
terpalen  5  en  6,  op 
een  kleinen  afstand 
ten  noorden  van 
een  molen,  in  1881 
bewoond  door 

Frans  Adriaanse. 

Tusschen  twee  ramen;  de 
linkerkant  van  den  steen  ligt 
0,67  M.  rechts  van  het  lin¬ 
ker  raamkozijn,  de  rechter¬ 
kant  o,73  M.  links  van  het 

I  rechter  raamkozijn,  en  de 
onderkant  ongeveer  1,25  M. 
j  boven  beganen  grond. 

I 

Peilmerksteen 
met  ingehakt  horizontaal 
merkvlak  en  ingehakt  hoogte- 
!  cijfer  van  6,57  M.  +  A.P. 
In  de  inhakking  bevinden 
zich  de  letters  P.  V. 

1 

6,575 

6,57 

+  0,005 

*)  In  die  huis  bevind:  zich  een  merk  der  rijkswaterpassing,  i*  Afd.  N°.  260. 

In  dit  getv»u\v  bevindt  zich  een  merk  der  rijks  water  passing,  1*  Afd.  N°.  270. 
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Volg- 

num¬ 

mer. 

1  Tot  nu 

1  aange- 
|  nomen. 

in  M. 

’C 

H  ERTOG  EN  BOSCH— N  IJ  M  EG  EN.  1881. 

239 

’S  HERTOGEN- 
BOSCH. 

Sluis  in  de  Zuid- 
Willems  vaart  bij 
het  Hinthamer- 

cind. 

Rijkspeilschaal  in  het 
noord  westelijke  sluishoofd, 
noordoostelijke  rechtstands- 
muur,  ten  noordwesten  van 
den  slagstijl. 

Nulpunt  der  peilschaal, 
afgeleid  uit  de  hoogte  der 
deelstrepen  van  5,30  M.,  5,40 
M.  en  6.00  M.  +  A.P. 

-0,174 

0,000 

' 

+  0,174 

| 

240 

’S  HERTOGEN- 
BOSCH. 

Sluis  in  de  Zuid- 
Willemsvaart  bij 
het  Hinthamereind. 

Rijkspeilschaal  in  het  zuid¬ 
oostelijke  sluishoofd ,  noord¬ 
oostelijke  rechtstandsmuur , 
ten  zuidoosten  van  de  deur- 
kas. 

Nulpunt  der  peilschaal, 
afgeleid  uit  de  hoogte  der 
deelstrepen  van  5,70  M., 
5,80  M.  en  5,90  M.  +  A.P. 

-  0,194 

0,000 

1+  0,194 

241 

1 

; 

’S  HERTOGEN- 
BOSCH. 

Herberg  gemerkt 
K,  N°.  108,  aan 
de  zuidzijde  van 
den  straatweg  van 
*s  Hertogen  boseh 
naar  Grave,  tus- 
schcn  de  kilome- 
tcrpalen  2  en  3. 

Noordwestelijke-  of  voorge¬ 
vel  ;  de  linkerkant  van  den 
steen  ligt  0,91  M.  rechts  van 
den  ingang,  de  onderkant 
ongeveer  0,90  M.  boven  be- 
ganen  grond. 

Peilmerksteen 
met  eene  horizontale  groef, 
zonder  ingehakt  hoogtecijfer. 

7,045 

' 

242 

ROSMALEN. 

Huis  te  Hintham, 
aan  de  noordzijde 
van  den  straatweg 
van  ’s  Hertogen- 
bosch  naar  Grave, 
tegenover  kilome- 
tcrpaal  3. 

Zuidelijke  gevel ,  onder 
een  klein  raam;  de  rechter¬ 
kant  van  den  steen  ligt  0,55 
M.  links  van  de  linker  deur, 
de  onderkant  ongeveer  0,66 
M.  boven  beganen  grond. 

Peilmerksteen 
met  eene  horizontale  groef, 
zonder  ingehakt  hoogtecijfer. 

6,652 

| 

243 

ROSMALEN. 

Huis  te  Hintham, 
gemerkt  C ,  N°. 

15,  aan  de  noord¬ 
zijde  van  den 

straatweg  van 

’s  Hertogen bosch 
naar  Grave,  tus- 
schen  de  kilome- 
terpalen  3  en  4. 

Zuidelijke  gevel;  de  linker¬ 
kant  van  den  steen  ligt  0,90 
M.  rechts  van  een  raamkozijn, 
de  bovenkant  1,77  M.  onder 
dc  gootlijst  en  de  onderkant 
ongeveer  0,58  M.  boven  be¬ 
ganen  grond. 

Peilmerksteen 
met  eene  horizontale  gToef, 
zonder  ingehakt  hoogtecijfer. 

6,531 

1 

244 

GRAVE. 

Pegel brug  in  den 
Jïlftweg  bij  Grave. 

Zuidelijk  landhoofd,  weste¬ 
lijke  vleugelmuur;  de  boven-  J 
kant  van  den  steen  ligt  0,28  1 
M.  onder  den  bovenkant  van 
den  muur. 

Peilmerksteen 
met  eene  horizontale  groef 
en  ingehakt  hoogtecijfer  van 
8,87  M.  +  A.P. 

1 

8,866 

8,87 

+  0,004  | 

I 
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!lv°lg- 

num- 

| mer' 

Gemeente  en  plaats 
van  het  merk. 

Hoogte  boven 
A.P.  in  M. 

Nadere  plaatsbeschrijving. 

Omschrijving  van  het  merk. 

Ge¬ 

vonden. 

Tot  nu 
aange¬ 
nomen. 

in  M. 

|  -s  i 
i 

ii 

•| 

GRAVE. 

Kaaimuur  langs  de 
haven  bij  de  brug, 
nabij  de  bomvrije  j 
kazerne. 

Hardsteenen  rijkspcilschaal 
tegen  den  zuidoostelijken 
kaaimuur.  De  schaal  is  breed 
0,31  M.  en  verdeeld  in  me- 
tennaat,  van  5  tot  5  centi¬ 
meters,  opgaande  tot  12,00 
M.  +  A.P.  De  deelstreep 
van  12,00  M.  is  0,70  M. 
onder  den  bovenkant  van 
den  muur. 

Nulpunt  der  peilschaal,  ' 
afgeleid  uit  de  hoogte  der 
deelstreep  van  12,00  M. 

+  A.P. 

Waterstaatsregister  IX,  Bo- 
ven-Maas.  N°.  148. 

-  0,045 

0 

0 

o_ 

0 

+  0,045 

246 

GRAVE. 

Kaaimuur  langs  de 
haven  bij  de  brug, 
nabij  de  bomvrije 
kazerne. 

Zuidoostelijke  kaaimuur, 
aan  de  noordoostzijde  van  de 
laatstgenoemde  peilschaal.  De 
bout  ligt  0,10  M.  ten  noord¬ 
oosten  van  de  schaal  en  0,54 
M.  onder  den  bovenkant  van 
den  muur. 

Vierkante  ijzeren  bout 
zonder  duidelijk  zichtbare 
groeven. 

Bovenkant. 

12,098 

247 

GRAVE. 

j  Kaaimuur  langs  de 

1  haven ,  bij  de  bom¬ 
vrije  kazerne. 

1 

Steenen  peilschaal  aan  den 
noordwestelijken  kaaimuur, 
tegen  de  zuidzijde  van  het 
ronde  gedeelte.  De  schaal, 
oorspronkelijk  verdeeld  in 
Rijnlandsche  voetmaat,  van 

2  tot  2  duim,  opgaande  tot 
20  voet  2  duim,  is  later  ook 
voorzien  van  eene  verdeeling 
in  Metermaat,  opgaande  tot 
,  6,00  M. 

Nulpunt  der  peilschaal, 
afgeleid  uit  de  hoogte  der 
deelstrepen  van  19  en  19,5 
voet. 

Waterstaats  register  IX,  Bo- 
ven-Maas.  N°.  149  en  X,  Bo- 
ven-Maas  N°.  14. 

4,798 

4,854 

4-  0,056 

1 

| 

co 

ci 

OVERASSELT. 

Herberg  bij  de  ma¬ 
terialenloods  van 
,  den  waterstaat  te 
Nederasselt ,  aan 

1  den  straatweg  van 
Grave  naar  Nijme¬ 
gen,  bij  kilometer- 
paal  6. 

i 

Voorgevel,  links  van  den 
j  ingang;  de  rechterkant  van 
i  den  steen  ligt  0,41  M.  van 
den  linker  deurkozijnstijl ,  de 
onderkant  ongeveer  1,13  M. 
boven  beganen  grond. 

1 

1 

Peilmerksteen 
met  eene  horizontale  groef  en 
ingehakt  hoogtecijfer  van 
12,64  M.  +  A.P. 

12,571 

12,64 

+  0,069  | 

| 

AMSTERDAM-ZWIJNDRECHT.  1882. 

1 

1  249 

i 

1 

HAARLEMMER- 
LIEDE  en 
SPAARNWOUOE. 

Uitwateringssluizen 
van  Rijnland  te 
Halfweg.  Middel- 
stc  der  drie  sluizen 
genaamd:  „Mid- 
dclshiis." 

Zuidoostelijk  penant, 

noordwestzijde;  de  boven¬ 
kant  van  den  steen  ligt  0,95  M. 
onder  den  onderkant  van  de 
dekzerk. 

i 

I 

Marmeren  peilmerksteen 
met  eene  horizontale  groef 
en  ingehakt  opschrift : 

52  D.  B.  A.  P. 
aanwijzende  52  Rijnlandsche 
duim  +  A.P. 

1,321 

1,360 

+  0,039  1 

- - - - 
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Volg- 

Gemeente  en  plaats 
van  het  merk. 

Hoogte  boven 
A.P.  in  M. 

num¬ 

mer. 

Nadere  plaatsbeschrijving. 

Omschrijving  van  het  merk. 

Ge¬ 

vonden. 

|  Tot  nu 
j  aange- 
j  nomen. 

in  M. 

1 

250 

HAARLEMMER- 
LIEDE  en 
SPAARNWOUGE. 

Huis  Zwanenburg 
te  Halfweg. 

Oostelijke  brug  over  de 
gedempte  gracht,  ten  noorden 
van  het  huis,  westzijde  van 
den  middelpijler;  de  boven¬ 
kant  van  den  steen  ligt  on¬ 
geveer  o,68  M.  onder  het 
rij  vlak  der  brug. 

Marmeren  peilmerksteen 
met  eenc  horizontale  groef  en 
ingehakt  opschrift:  A  +  P. 

-  0,099  > 

251 

SASSENHEIM. 

Brug  over  de  Dins- 
dagsche  watering, 
in  den  straatweg 
van  's  Gravenhage 
naar  Haarlem ,  na¬ 
bij  kilometerpaal 
21. 

Noordoostelijk  landhoofd, 
noordwestelijke  vleugelmuur, 
0,87  M.  van  den  noordweste- 
lijken  hoek,  o,go  M.  onder 
den  bovenkant  van  den 
vleugel. 

Vierkante  ijzeren*  bout 
met  eene  verticale  groef;  25 
m.M.  hoog,  25  m.M.  breed. 
Bovenkant. 

-  0,075 

252 

OEGSTGEEST. 

Brug  over  hetOegst- 
geestcr  kanaal ,  in 
den  straatweg  van 
's  Gravenhage  naar 
Haarlem. 

Zuidelijk  landhoofd,  west¬ 
zijde,  in  het  bovenvlak  van 
het  hardsteenen  hoekblok , 
0,2 1  M.  van  den  voorkant 
van  den  muur,  0,15  M.  van 
den  linkerkant  van  het  hoek¬ 
blok. 

Bronzen  knopbout. 
Hoogste  punt. 

1,722 

253 

KATWIJK. 

Binncnsluis  in  het 
uitwateringskanaal. 

Noordwestelijke  hardstee¬ 
nen  peilschaal,  in  de  zuid- 
westzijde  van  het  tweede  pe¬ 
nant,  geteld  van  den  zuid- 
westelijken  oever ,  verdeeld 
in  Rijnlandsche  duimen. 

Nulpunt  der  peilschaal, 
afgeleid  uit  de  hoogte  der 
deelstreep  van  148  Rijnland¬ 
sche  duimen. 

-0,094’) 

0,000 

+  0,094 

254 

KATWIJK. 

Binnensluis  in  het 
uitwateringskanaal. 

Middelste  hardsteenen  peil¬ 
schaal,  in  de  zuid  westzijde 
van  het  tweede  penant,  ge¬ 
teld  van  den  zuidwestelijken 
oever,  verdeeld  in  Rijnland¬ 
sche  duimen. 

Nulpunt  der  peilschaal, 
afgeleid  uit  de  hoogte  der 
deelstrepen  van  137  en  85 
Rijnlandsche  duim. 

-0,107-) 

0,000 

+  0,107  1 

1 

455 

KATWIJK. 

Uinnensluis  in  het 
uitwateringskanaal. 

Zuidoostelijke  hardsteenen 
peilschaal,  in  de  zuidwest- 
zijde  van  het  tweede  penant, 
geteld  van  den  zuidwestelij¬ 
ken  oever,  verdeeld  in  Rijn¬ 
landsche  duimen. 

Nulpunt  der  peilschaal, 
afgeleid  uit  de  hoogte  der 
deelstreep  van  59  Rijnland¬ 
sche  duim. 

-0,084-) 

0,000 

■f  0,084 

— 

Wellicht  kwam  deze  groef  overeen  met  het  peil  merk  of  het  nulpunt  der  peilschaal,  vermeld  in  KrnijenholV  Mydrogr.  waarn.  XI'  Al«t. 
P;,E-  >44'  N®.  a,  of  XII'  Aft).  N°.  1.  In  die  gelui  uw  bevindt  zich  een  merk  der  rijkswaterpassing,  i*  AIÜ.  K3.  304. 

0  In  deze  sluis  bevindt  zich  een  merk  der  rijkswaterpassing,  i«  Afd.  N°.  3*8. 
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Volg- 

Gemeente  en  plaats 
van  het  merk. 

Hoogte  boven 
A.P.  in  M. 

1  num- 
i  mer. 

Nadere  plaatsbeschrijving. 

Omschrijving  van  het  merk. 

Ge¬ 

vonden. 

Tot  nu 
aange¬ 
nomen. 

in  M.  ! 

256 

STOMPWIJK. 

Schutsluis  te  Leid- 
schendam. 

Hardsteenen  peilschaal  van 
Delfland,  aan  de  zuidzijde 
van  het  westelijke  sluishoofd , 
staande  in  Delflands  boezem¬ 
water.  De  bovenkant  der 
schaal  is  0,35  M.  onder  den 
bovenkant  der  rollaag. 

Nulpunt  der  peilschaal, 
afgeleid  uit  de  hoogte  der 
deelstreep  van  0,30  M.  boven 
Delfiandsch  peil. 

-  0,403  >) 

257 

STOMPWIJK. 

„Smidsbrug"  te 

Leidschendam. 

Bekleedingsmuur  aan  de 
oostzijde  der  brug,  4,25  M. 
van  den  oostelijken  recht- 
standsmuur.  Het  midden  van 
den  bovenkant  van  den  steen 
ligt  0,16  M.  onder  den  bo¬ 
venkant  van  den  muur,  in 
verticale  richting  gemeten. 

Peilmerksteen 
met  eene  horizontale  groef 
en  ingehakt  opschrift: 

D.  V.  0. 

0,02  A.P. 

0,014 

-  0,02 

-  0,034 

258 

ROTTERDAM. 

„Schiebrug”  bij  de 
Delftsche  poort. 

Noordoostelijke  vleugel- 

muur,  ten  zuidoosten  van  de 
brug;  de  linkerkant  van  den 
steen  ligt  1,04  M.  rechts  van 
den  peilmerksteen  met  op¬ 
schrift:  „Boezempeil  van  Delf¬ 
land  en  Schieland,”  de  bo¬ 
venkant  van  den  steen  1,42 
M.  onder  den  bovenkant  van 
de  dekzerk. 

Peilmerksteen 
met  eene  horizontale  groef 
en  ingehakt  hoogtecijfer  van 
o,74  M.  +  A.P. 

0,538 

0,74 

+  0,202 

259 

ROTTERDAM. 

Oude  haven  aan 
het  Bolwerk. 

Hardsteenen  rijkspeilschaal 
in  een  gemetselden  koker 
tegen  den  westelijken  beklee¬ 
dingsmuur  der  haven.  De 
schaal  is  verdeeld  in  meters, 
heele  en  halve  decimeters  en 
centimeters,  opwaarts  tellen¬ 
de  tot  3,10  M.  en  draagt  het 
opschrift: 

RIJKS 

PEILSCHAAL 
boven  A.P. 

Nulpunt  der  peilschaal  , 
afgeleid  uit  de  hoogte  der 
deelstreep  van  3,00  M. 
+  A.P. 

Waterstaatsregister  VI  , 

Nieuwe  Maas.  N°.  118. 

-  0,242 

0,000 

+  0,242 

1  260 

ROTTERDAM. 

Spoorwegbrug  over 
de  Nieuwe  Maas. 

1 

j 

] 

Zuidoostelijk  landhoofd 

op  het  Noorder  eiland ,  zuid¬ 
westelijke  vleugel  muur.  De 
noord  westzijde  van  den  steen 
ligt  1,00  M.  van  de  zuid- 
oostzijde  der  50  laag  hard¬ 
steenen  hoekblokken  onder 
de  borstwering;  de  onderkant 
van  den  steen  komt  overeen 
met  de  voeg  tusschen  de  50 
en  6*  laag  hardsteenen  hoek¬ 
blokken  onder  de  borstwe¬ 
ring. 

Peilmerksteen 
met  eene  horizontale  groef, 
zonder  ingehakt  hoogtecijfer. 

5,200  -) 

')  D'rfjr  her  afbreken  van  de  sluis  is  deze  peilschaal  in  1837  verdwenen. 

*)  1”  deze  brujj  bevindt  zich  een  merk  der  rijks  waterpassing,  ; *  Al  tl.  N®.  337. 

ROTTERDAM. 

Spoorwegbrug  over 
de  Koningshaven. 


Noordwestelijk  landhoofd 
op  het  Noorder  eiland,  in 
den  zuid  westelijken  vleugel- 
muur.  De  zuidoostzijde  van 
den  steen  ligt  i,oo  M.  van 
de  noord  westzijde  der  5C 
laag  hardsteenen  hoekblok- 
ken  onder  de  borstwering; 
de  onderkant  van  den  steen 
komt  overeen  met  de  voeg 
tusschen  de  5C  en  6e  laag 
hardsteenen  boekblokken  on¬ 
der  de  borstwering. 


Vierkant  steentje 
zonder  groef  of  opschrift,  0,24 
M.  breed  en  0,24  M.  hoog. 
Bovenkant. 


ROTTERDAM. 

Brug  voor  gewoon 
verkeer  over  de 
Koningshaven. 


Noordwestelijk  landhoofd 
op  het  Noorder  eiland ,  in 
den  bovenkant  van  de  dek- 
zerk,  tusschen  het  noordooste¬ 
lijke  bruggehuisje  en  de  leu¬ 
ning  der  brug. 


Bronzen  knopeout. 
Hoogste  punt. 


ROTTERDAM. 

Spoorwegbrug  over' 
de  Koningshaven. 


Peilmerksteen 
met  eene  horizontale  groef, 
zonder  ingehakt  hoogtecijfer. 


5,353  i) 


Zuidoostelijk  landhoofd  op 
Feijenoord  ,  in  den  zuid  weste¬ 
lijken  vleugelmuur.  De  noord- 
westzijde  van  den  steen  ligt 
1,00  M.  van  de  zuidoostzijde 
der  5e  laag  hardsteenen 
hoekblokken  onder  de  borst¬ 
wering.  De  onderkant  van 
den  steen  komt  overeen  met 
de  voeg  tusschen  de  5C  en 
6C  laag  hardsteenen  hoekblok¬ 
ken  onder  de  borstwering. 


RIJSWIJK-HOEK  VAN  HOLLAN D-OVERSCH  I E.  1882. 


’SGRAVENHAGE. 

Vaccinatiegebouw 
aan  het  zuideinde 
van  het  Zieken. 


Zuidelijke-  of  voorgevel,  in 
het  hardsteenen  basement 
onder  de  eerste  kolom  rechts 
van  den  ingang;  de  linker¬ 
kant  van  de  inhakking  ligt 
0,33  M.  rechts  van  de  bovenste 
trede,  de  onderkant  onge¬ 
veer  0,53  M.  boven  beganen 
rrrnnd. 


Peilmerksteen 
met  eene  horizontale  groef 
en  ingehakt  hoogtecijfer  van 
1.445  M.  +  Delttandsch  peil. 

Deze  peilmerksteen  wordt 
gevormd  door  eene  inhak¬ 
king,  o,iS  M.  breed,  0,13 
M.  hoog,  in  het  hardstee¬ 
nen  basement. 


*)  In  dit  landhoofd  bevindt  zich  ccn  merk  der  rijkswaccrpassing,  1*  Afd.  N°.  338. 


Volg- 1 

Gemeente  en  plaats 
van  het  merk. 

Hoogte  boven 
A.P.  in  M. 

num-  j 
mer.  j 

Nadere  plaatsbeschrijving. 

Omschrijving  van  het  merk. 

Ge¬ 

vonden. 

in  M. 

■  205 

’S  GRAVENHAGE. 

Toren  der  Protcs- 
tantsche  Grootc 

of  St.  Jacobskerk. 

Noordzijde;  de  linkerkant 
van  den  steen  ligt  2,96  M. 
van  het  linker  contrefort,  de 
onderkant  0,68  M.  boven  het 
plint. 

Peilmerksteen 
met  eene  horizontale  groef 
en  ingehakt  hoogtecijfer  van 
5,19  M.  -f  Delflandsch  peil. 

4,816') 

266 

’S  GRAVEZANDE. 

Directiegebouw 
van  den  Rijkswa¬ 
terstaat  te  Heek 
van  Holland. 

Zuidelijke  gevel,  tusschen 
de  beide  ramen  links  van 
den  ingang ;  de  onderkant 
van  den  steen  ligt  ongeveer 
o,57  M.  boven  beganen grond. 

Peilmerksteen 
met  eenc  horizontale  groef 
en  ingehakt  opschrift : 

MIDDEN  DER  GROEF. 

8,795  +  A.P. 

8,552 

8,795 

+  0,243  I 

267 

’S  GRAVEZANDE. 

Directiegebouw 
van  de  Genie  te 
Hoek  van  Holland. 

Oostelijke  zijgevel ,  midden 
onder  het  kleine  raam ;  de 
linkerkant  van  den  steen  ligt 
4,90  M.  rechts  van  den  lin¬ 
kerhoek  des  gevels,  de  on¬ 
derkant  ongeveer  0,45  M. 
boven  beganen  grond. 

Peilmerksteen 
met  groef  en  uitstekende  nok 
als  merkvlak,  benevens  inge¬ 
hakt  hoogtecijfer  van  9,50  M. 

+  A.P. 

Bovenvlak  van  de  nok. 

• 

9,233 

9,50 

+  0,267 

268 

’S  GRAVEZANDE. 

Oranjesluis,  uitwa¬ 
teringssluis  van 

Delfland. 

Westelijke-  of  buitenvleu- 
gelmuur;  de  linkerkant  van 
den  steen  ligt  1,26  M.  rechts 
van  den  rechterkant  van  het 
hardsteenen  hoekblok,  het 
midden  van  den  bovenkant 
0,58  M.  onder  den  boven¬ 
kant  van  den  muur  verticaal 
gemeten ;  de  onderkant  van 
den  steen  komt  overeen  met 
de  voeg  tusschen  de  i2e  en 
13'  laag  onder  de  derde 
vlechting  van  het  beneden 
einde  des  vleugels. 

Peilmerksteen 
met  eene  horizontale  groef 
en  ingehakt  hoogtecijfer  van 

2,45  M.  +  A.P. 

< 

2,326 

2,45 

+  0,124 

269 

i 

’S  GRAVEZANDE. 

Oranjesluis,  uitwa¬ 
teringssluis  van 

Delfland. 

Westelijke- of  buiten  vleugel- 
muur  boven  laatstgenoemden 
peilmerksteen ,  in  de  voeg 
tusschen  de  3°  en  4*  laag 
onder  de  derde  vlechting  van 
het  benedeneinde  des  vleugels. 

1  Vierkante  kruisbout 

met  eene  horizontale  en  twee 
verticale  groeven;  17  m.M. 
hoog,  17  m.M.  breed. 

Waterstaatsregister  VI,  Het 
Scheur.  N“.  18517. 

2,623 

2,74 

« 

+  0,117 

1 

j  270 

1 

NAALDWIJK. 

Woning  aan  den 
Stecnendijk ,  onge¬ 
veer  2  kilometer 
voorbij  de  Oranje¬ 
sluis  in  de  richting 
naar  Maassluis,  in 
1882  bewoond 

door  Marinus  van 
Oosten  ,  gemerkt  E 
N’.  27. 

Noordoostelijke  gevel;  de 
linkerkant  van  den  steen  ligt 
o,2  2  M.  van  den  linkerkant 
j  des  gevels,  de  onderkant  ligt 
ongeveer  1,20  M.  boven  be- 
!  ganen  grond. 

Peilmerksteen 
met  eene  horizontale  groef  en 
ingehakt  hoogtecijfer  van  2,73 
M.  4-  A.P. 

1 

2,572 

1 

2,73 

1 

;+  0,158 

t 

1 

J  In  deze  loren  bevindt  zich  een  merk  der  rijkswateriussing,  1 

Al'ü.  N°.  34L 

129 


Gemeente  en  plaats 
van  het  merk. 


MAASSLUIS. 

„Monstersche 
sluis”,  uitwaterings¬ 
sluis  van  Delfland. 


Nadere  plaatsbeschrijving.  Omschrijving  van  het  merk. 


Noordwestelijke  buiten- 
vleugelmimr;  de  linkerkant 
van  den  steen  ligt  1,34  M. 
rechts  van  den  zuidwestclij- 
ken-  of  linkerhoek  van  den 
muur,  de  bovenkant  0,55  M. 
onder  den  bovenkant  van  de 
halve  steens  rollaag  op  den 
vleugelmuur. 


Hoogte  boven 

A.P.  in  M. 

Ge-  Tot  nu 
vonden.  1 


Peilmerksteen  0,903 

met  cene  horizontale  groef 
en  ingehakt  hoogtecijfer  van 
1,05  M.  -f  A.P. 


Verschil 
in  M. 


1,05  +  0,147 


MAASSLUIS. 

„Monstersche 
sluis”,  uitwaterings¬ 
sluis  van  Delfland. 


laatstgenoemden 


Vierkante  kruis  bout 


peilmerksteen  ,  1,50  M.  van  met  cene  horizontale  en  twee 
den  zuidwestelijken-  of  lin-  verticale  groeven;  17  m.M. 
kerhock  van  den  muur,  0,47  hoog.  De  groeven  zijn  bijna 

M.  onder  den  bovenkant  van  geheel  verdwenen, 
de  halve  steens  rollaag  op  VVaterstaatsregister  VI,  Het 
den  muur.  Scheur.  N°.  174. 


VVaterstaatsregister  VI,  Het 
Scheur.  N°.  174. 


1,25  +  0,148 


MAASSLUIS. 

„Wateringsche 
sl  ii  is”,  uitwaterings¬ 
sluis  van  Delfland. 


Hardsteenen  rijkspeilschaal 
aan  den  noordwestelijken  bui- 
tenvleugelmiiur,  verdeeld  in 
meters,  hecle  en  halve  deci¬ 
meters  en  centimeters,  op¬ 
waarts  tellende  lot  3,00  M. 
niet  het  opschrift: 

RIJKS¬ 
PEILSCHAAL 
boven  A.P. 


Nulpunt  der  peilschaal,  —  0,161 
afgeleid  uit  de  hoogte  der 
deelstrepen  van  2,00  M.  en 
3,00  M.  +  A.P. 

Waterstaatsregister  VI,  Het 
Scheur.  N°.  173. 


0,000  +  0,161 


MAASLAND. 

„Boonersluis”,  uit¬ 
wateringssluis  van 
Delfland. 


MAASLAND. 

„Boonersluis” ,  uit¬ 
wateringssluis  van 
Delfland. 


Noordweslelijke  buiten- 
vleugelmuur,  onder  de  zesde 
vlechting  van  beneden  af;  het 
midden  van  den  bovenkant  van 
den  steen  ligt  0,52  M.  onder  j 
den  bovenkant  dier  vlechting,  ' 
volgens  de  verticaal  gemeten. 

i 

Boven  laatstgenoemden  i 
peilmerksteen ,  2,69  M.  van 
de  aansluiting  van  den  vleu-  I 
gelmuur  met  den  frontmuur, 
in  de  voeg  tusschen  de  6e 
en  7“  laag  onder  de  zesde  , 
vlechting  van  beneden  af, 
o,4o  M.  onder  den  boven¬ 
kant  dier  vlechting  volgens 
de  verticaal  gemeten. 


Peilmerksteen 
met  eene  horizontale  groef 
en  ingehakt  hoogtecijfer  van 
ï,74  M.  +  A.P. 


Vierkante  kruishout 
met  eene  horizontale  en  twee 
verticale  groeven;  17  m.M. 
hoog. 

Waters  taatsregister  VI,  Het 
Scheur.  Na.  169. 


+  0,144 


1,96  +  0,143  I 


VLAARDINGEN. 

Koestal ,  staande 
buitendijks  aan  het 
westeinde  der  stad, 
in  1S82  toebehoo- 
rende  aan  W. 
Moerman ,  naast 
het  huis  gemerkt 
N*.  64. 


Noordelijke  gevel,  tusschen 
de  twee  eerste  kelderramen 
,  van  den  linkerkant;  de  lin¬ 
kerkant  van  den  steen  ligt 
3,30  M.  rechts  van  den  lin- 
j  kerhoek  van  den  gevel ,  de 
onderkant  ongeveer  o,S5  M. 
1  boven  beganen  grond. 


Peilmerksteen 
met  eene  horizontale  groef 
en  ingehakt  hoogtecijfer  van 
3,S4  M.  +  A.P. 


+  0,177 


>3° 


Volg_| 

Gemeente  en  plaats  j 
van  het  merk.  | 

Hoogte 

A.P. 

boven 
in  M. 

num- 

1  mer. 

Nadere  plaatsbeschrijving. 

Omschrijving  van  liet  merk. 

Ge¬ 

vonden. 

Tot  nu 
aange¬ 
nomen. 

in  M. 

277 

i 

VLAARDINGEN. 

Koestal ,  staande 
buitendijks  aan  het 
westeinde  der  stad, 
in  1S82  toebeboo 
rende  aan  W. 
Moerman ,  naast 
het  huis  gemerkt 

N“.  64. 

Onder  laatstgenoemden 

peilmerksteen ,  2,19  M.  van 
het  linker  raamkozijn,  0,65 
M.  van  het  rechter  raamko¬ 
zijn,  in  de  voeg  tusschen  de 
nc  en  i2e  laag  onder  den 
bovenkant  der  halve  steens 
rollaag  boven  de  kelderramen. 

Vierkante  kruisbout 
met  enkele  sporen  van  eene 
horizontale  en  twee  verticale 
groeven ,  20  m.M.  hoog. 

Het  midden  van  den  bout. 

Waterstaatsregister  VI, 

Nieuwe  Maas.  N°.  160 a. 

3,413 

3,59 

4-  0,177 

278 

I 

1: 

VLAARDINGEN. 

„Delflandsche 
sluis”,  schutsluisen 
uitwateringssluis 
van  Delfland. 

Naar  het  westen  gekeerd 
muurvlak  van  den  zuidelijken 
binnenvleugelmuur ,  ongeveer 
i,75  M.  van  den  linkerhoek 
van  den  muur;  het  midden 
van  den  bovenkant  van  de 
steen  ligt  0,76  M.  onder  den 
bovenkant  van  den  muur 
verticaal  gemeten. 

Peilmerksteen 
met  eene  horizontale  groef 
en  ingehakt  hoogtecijfer  van 
o,8i  M.  +  A.P. 

0,647 

0,81 

+  0,163 

279 

I 

II 

VLAARDINGEN. 

„Delflandsche 
sluis",  schutsluis  en 
uitwateringssluis 
van  Delfland. 

Roven  het  midden  van 
laatstgenoemden  peilmerk¬ 

steen,  2,15  M.  van  den  rech¬ 
terkant  van  den  muur,  0,72 
M.  onder  den  bovenkant  van 
den  muur  verticaal  gemeten. 

Vierkante  kruisbout 
met  eene  horizontale  en  twee 
verticale  groeven;  16  m.M. 
hoog,  16  m.M.  breed. 

Waterstaatsregister  VI, 

Nieuwe  Maas.  N&.  155^. 

0,815 

0,98 

+  0,165 

0 

CO 

ei 

VLAARDINGEN. 

„Schipluidensche 
sluis",  uitwate¬ 

ringssluis  van  Delf¬ 
land. 

Naar  het  zuiden  gekeerd 
muurvlak  van  den  noordelijken 
buitenvleugel;  de  rechterkant 
van  den  steen  ligt  1,33  M. 
links  van  den  rechterhoek 
van  den  muur,  de  boven¬ 
kant  0,46  M.  onder  den  bo¬ 
venkant  van  den  vleugel- 
muur. 

Peilmerksteen 
met  eene  horizontale  groef 
en  ingehakt  hoogtecijfer  van 
i,n  M.  +  A.P. 

0,947 

1,11 

+  0,163 

281 

(i 

VLAARDINGEN. 

„Schipluidensche 
sluis" ,  uitwate- 

]  ring ss luis  van  Delf¬ 
land. 

Roven  het  midden  van 
laatstgenoemden  peilmerk¬ 
steen,  1,50  M.  links  van  den 
rechterhoek  van  den  muur, 
in  de  voeg  tusschen  de  4** 
en  5C  laag  beneden  de  bo¬ 
venste  vlechting ,  0,40  M.  be¬ 
neden  den  bovenkant  van 
den  muur. 

Vierkante  kruisbout 
met  eene  horizontale  en  twee 
verticale  groeven;  16  m.M. 
hoog,  16  m.M.  breed. 

Waterstaatsregister  VI, 

Nieuwe  Maas.  N°.  155^. 

1,125 

1,29 

+  0,165 

282 

VLAARDINGER 

AMBACHT. 

„De  Vijf  sluizen,” 
uitwateringssluis 
van  Delfland. 

Buitenfrontmuur ,  van  bo¬ 
ven  afgerond  gedeelte,  links 
of  ten  oosten  van  de  sluis- 
opening. 

Peilmerksteen 
met  eene  horizontale  groef 
en  ingehakt  hoogtecijfer  van 
2,07  M.  Hh  A.P. 

1,879 

2,07 

+  0,191 

283 

| 

VLAARDINGER 

AMBACHT. 

„De  Vijf  sluizen," 
uitwateringssluis 
van  Delfland. 

Roven  het  midden  van 
laatstgenoemden  peilmerk¬ 

steen  ,  0,70  M.  beneden  de 
aansluiting  van  het  afgeronde 
einde  van  den  front  muur  met 
den  zijgevel  van  het  sluishuis. 

Vierkante  kruisbout 
met  eene  horizontale  en  twee 
verticale  groeven ;  de  horizon¬ 
tale  groef  ligt  10  m.M.  bene¬ 
den  den  bovenkant. 

Watcrstaatsregisler  V I , 

Nieuwe  Maas.  N'.  15212. 

2,226 

2,42 

+  0,194 

T3 1 


Volg- 

Gemeente  en  plaats 
van  het  merk. 

Nadere  plaatsbeschrijving. 

Omschrijving  van  het  merk. 

Hoogte  boven 
A.P.  in  M. 

num¬ 

mer. 

Ge- 

vonden. 

1  Tot  nu 
;  aange- 
1  nomen. 

1  in  M. 

1 

284 

VLAARDINGER 

AMBACHT. 

„De  Vijf  sluizen," 
uitwateringssluis 
van  Delfland. 

Noordoostelijke  binnen- 

vleugelmuur;  de  noordoost¬ 
zijde  van  den  steen  ligt  0,27 
M.  van  den  hoek,  waar  de 
vleugel  eene  andere  richting 
aanneemt,  het  midden  van 
den  bovenkant  van  den  steen 
ligt  0,57  M.  onder  den  bo¬ 
venkant  van  den  vleugel- 
muur. 

Peilmerksteen 
met  eene  horizontale  groef 
en  ingehakt  hoogtecijfer  van 

0,45  M.  +  A.P. 

0,272 

I 

0,45 

+  0,178 

1 

1 

1 

1 

285 

VLAARDINGER 

AMBACHT. 

„De  Vijf  sluizen,” 
uitwateringssluis 
van  Delfland. 

Boven  laatstgenoemden 

peilmerksteen ,  0,45  M.  van 
den  bovengenoemden  hoek , 
3,91  M.  van  de  aansluiting 
van  den  vleugelmuur  met  den 
frontmuur. 

Vierkante  kruisbout 
met  eene  horizontale  en  twee 
verticale  groeven,  15  m.M. 
hoog,  16  m.M.  breed. 

Waterstaats  register  VI , 

Nieuwe  Maas.  N°.  152^. 

0,492 

0,67 

+  0,178 

| 

286 

VLAARDINGER 

AMBACHT. 

„De  Vijf  sluizen," 
uitwateringssluis 
van  Delfland. 

. 

Hardsteenen  peilschaal  van 
Delfland  aan  den  noordooste- 
lijken  binnenvleugelmuur ;  de 
noordoostzijde  van  de  schaal 
ligt  0,21  M.  van  den  hoek, 
waar  de  vleugel  eene  andere 
richting  aanneemt,  de  boven¬ 
kant  van  de  schaal  ligt  0,17 
M.  onder  den  peilmerksteen 
N°.  284.  De  schaal  is  verdeeld 
in  heele  en  halve  decimeters, 
door  middel  van  deelstrepen 
van  0,014  M.  dikte ,  opgaan¬ 
de  tot  o,35  M.  Bij  het  nul¬ 
punt  staat  B.P. 

Nulpunt  der  peilschaal, 
afgeleid  uit  de  hoogte  van 
het  midden  der  deelstrepen 
van  0,30  M.  en  0,20  M.  bo¬ 
ven  Delflandsch  peil. 

Waterstaatsregister  VI , 

Nieuwe  Maas.  N°.  153^. 

-  0,425 

-  0,24 

+  0,185 

287 

VLAARDINGER 

AMBACHT. 

Sluishuis  bij  „de 
Vijf  sluizen". 

Noordelijke  gevel ,  nabij 
den  linkerhoek  :  de  linkerkant 
van  den  steen  ligt  0,57  M.  van 
den  linkerhoek  des  gevels,  de 
bovenkant  0,22  M.  onderden 
band,  waarop  de  onderraam- 
dorpels  rusten. 

Peilmerksteen 
met  eene  horizontale  groef 
en  ingehakt  opschrift: 

H.  V.  MD. 

1717. 

Waterstaatsregister  VI , 

Nieuwe  Maas.  N°.  154/2;  ook 
vermeld  in  ITydr.  waarn.  van 
Kraijenhoff,  11°  Afd.,  N°.  39; 
bij  de  vernieuwing  van  het 
sluishuis,  in  1S42,  is  de  steen 
uitgenomen  en  weder  inge¬ 
metseld. 

3,849') 

4,03 

(Vols.  'Val. 
rcg.) 

+  0,181 

1  288 

VLAARDINGER 

AMBACHT. 

Bluishuis  Lij  „de 
Vijf  sluizen”. 

Noordelijke  gevel,  onder 
bovengenoemden  peilmerk¬ 
steen,  naast  een  anker;  de 
linkerkant  van  den  steen  ligt 
0,60  M.  van  den  linkerhoek 
des  gevels,  de  bovenkant  12 
lagen  metselwerk  onder  den 
onderkant  van  bovengenoem¬ 
den  steen. 

Gedenksteen 

met  eene  horizontale  naald, 
ongeveer  0,01  M.  dik,  en 
opschrift  en  reliëf: 

VLOED 

VAN  DEN 

5  Februari  1S25 

Midden  van  de  naald. 
Waterstaatsregister  VI , 

Nieuwe  Maas.  N°.  [54//. 

3,007') 

1 

1 

3,19 

1 

1 

] 

+  0,183 

■) 

In  tik  gebouw  bevindt  zich  ccn  merk  tier  rükswatcrpnssiiig »  1 

Afd.  N®.  355. 

II 

i! 

< 


Volg- 
num¬ 
mer.  J 

Gemeente  en  plaats 
van  het  merk. 

Nadere  plaatsbeschrijving. 

Omschrijving  van  het  merk. 

Hoogte  boven 

A.P.  in  M.  Verscllil 

Gu-  Tot  nu  in  M. 

,  aange- 

vonden-  nomen. 

2S9 

SCHIEDAM. 

Schutsluis  tusschen 
de  Schie  en  de 
Lange  Haven,  bij 
de  beurs. 

Westelijke  muur  van  de 
schink olk  ,  ten  noorden  van 
de  brug  over  die  schutkolk ; 
het  midden  van  den  boven¬ 
kant  van  den  steen  ligt  1,36 
M.  onder  den  bovenkant  van 
de  dekzerk,  volgens  dc  ver¬ 
ticaal  gemeten. 

Peilmf.rkstp.en 
met  eene  horizontale  groef 
en  ingehakt  hoogtecijfer  van 
1,74  M.  +  A.P. 

1,572  1,74  +  0,168 

i 

1 

ij 

ij 

0 

0 

SCHIEDAM. 

Schutsluis  tusschen 
de  Schie  en  de 
Lange  Haven,  bij 
de  Beurs. 

Boven  laatstgenoemden 

peilmerksteen ,  5,90  M.  ten 
zuiden  van  de  aansluiting 
van  den  westelijken  met  den 
noord  westelijken  bekleedings- 
muur  van  de  schutkolk. 

Vierkante  rolt. 

De  groeven ,  volgens  het 
waterstaatsregister  in  dezen 
bout  aanwezig,  zijn  niet  meer 
zichtbaar;  15  m.M.  hoog,  15 
m.M.  breed. 

Midden  van  den  bout. 

Waterstaatsregister  VI, 

Nieuwe  Maas.  X  .  146a. 

1,803  1,97  +  0,167 

| 

t! 

H 

• 

1 

291 

SCHIEDAM. 

Schutsluis  tusschen 
de  Schie  en  de 
Lange  Haven,  bij 
de  Beurs. 

Benedensluishoofd ,  naar 
het  noordoosten  gekeerd 

muurvlak  van  den  westelij¬ 
ken  binnenvleugel;  het  mid¬ 
den  van  tien  bovenkant  van 
den  steen  ligt  i,or  M.  onder 
den  bovenkant  van  de  dek¬ 
zerk  ,  volgens  de  verticaal 
gemeten. 

Peilmerksteen 
met  eene  horizontale  groef 
en  ingehakt  hoogtecijfer  van 
0,14  M.  +  A.P. 

-  0,028  0,14  +  0,168 

i  'I 

II 

HAARLEM-HELDER.  1882-1883.  !i 
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VELSEN. 

Huis  gemerkt  C. 
N0.  9,  in  de  Am- 
s^elstraat ,  hoek 
Am  si  tel  kade,  te 
IJmuiden. 


Oostelijke  geve! ,  onder  het 
penant  lusschen  de  twee  klei¬ 
ne  ramen  in  het  vooruitsprin¬ 
gende  gedeelte  des  gevels, 
0,97  M.  links  van  den  rech¬ 
ter  middelpilaster ,  0,99  M. 
rechts  van  den  linker  mid¬ 
delpilaster. 


Peilmerksteen 

met  uitstekende  nok  of  tafel¬ 
tje,  zonder  ingehakt  hoogte- 
cijfer. 

Bovenvlak  van  de  nok. 


5,950 


.  203  VELSEN. 

Buitenfront  van  de  kleine 

Peilmerksteen 

j-  0,110') 

Xoordzeesluizen  te 

sluis,  zuidelijke  rechtstands- 

met  uitstekende  nok  of  tafel- 

IJmuiden. 

muur,  afgerond  gedeelte, 

tje ,  zonder  ingehakt  hoogte- 

west-  of  zeezijde.  De  steen 

cijfer. 

is  alleen  bij  ebbestanden 

Bovenvlak  van  de  nok. 

j 

zichtbaar. 

0  In  deze  sluizen  bevinden 

zich  drie  merken  van  dc  rijks  waterpassing,  i*  Alt'.  N°.  361,  3  62  en  3^3. 
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Volg- 

Gemeente  en  plaats 
van  het  merk. 

Nadere  plaatsbeschrijving. 

Omschrijving  van  het  merk. 

1  Hoogte  boven 

1  A.P.  in  AI. 

num¬ 

mer. 

Ge- 

1  vonden. 

Tot  nu 
aange¬ 
nomen. 

in  AI. 

294 

1 

VELSEN. 

Noord  zeesluizen  te 
IJmuiden. 

Binnenfront  van  de  kleine 
sluis,  zuidelijke  re  c  hts  tand  s- 
mutir,  afgerond  gedeelte, 
oost-  of  kanaalzijde. 

Peilmkrksteen 
met  uitstekende  nok  of  tafel¬ 
tje  ,  zonder  ingehakt  hoogte- 
cijfer. 

Bovenvlak  van  de  nok. 

1 

-0,098' 

r 

: 

j 

■  295 

I 

I 

1 

VELSEN. 

Noord  zeesluizen  te 
IJmuiden. 

Buitenfront,  penant  tus- 
schen  de  spuisluis  en  de  in 
1872  gebouwde  groote  schut¬ 
sluis,  afgerond  gedeelte, 
noord  westzijde,. 

Peilmerksteen 
met  uitstekende  nok  of  tafel- 
i  tje ,  zonder  ingehakt  hoogte- 
cijfer. 

Bovenvlak  van  de  nok. 

-  0,097') 

I 

1 

1  296 

VELSEN. 

Noordzeesluizen  tc 

J  Jmuidcn. 

Penant  tusschen  de  spui¬ 
sluis  en  de  in  1872  gebouw¬ 
de  groote  schutsluis,  noord¬ 
zijde,  ten  oosten  van  de  zui¬ 
delijke  deurkas  der  ebdeu- 
ren. 

Pki  lm  er  kst  een 
met  uitstekende  nok  of  tafel¬ 
tje,  zonder  ingehakt  hoogte- 
cijfer. 

Bovenvlak  van  de  nok. 

-  0,100 

1 

297 

i 

PETTEN. 

Hek  leed  in  gsm  uur 
aan  den  binnenteen 
van  den  zeedijk, 
tegenover  de  borg¬ 
loods  van  den  wa¬ 
terstaat. 

De  noordzijde  van  den 
steen  ligt  3,40  M.  ten  zuiden 
van  den  zuidkant  der  trap 
in  den  bekleedingsmuur ,  de 
bovenkant  0,23  AI.  onder 
den  bovenkant  van  den 
muur. 

Peilmeukstekn 
met  uitstekende  nok  of  tafel¬ 
tje  en  ingehakt  hoogtecijfer 
van  2,oo  AI.  -f-  A.P. 

Bovenvlak  van  de  nok. 

1,905 

i 

2,00 

+  0,095 

29S 

1 

1 

i 

Z1JPE. 

Zij  per  schutsluis  in 
het  Noord-Hol- 

landsch  kanaal. 

Binncnshiishoofd ,  weste¬ 
lijke  vleugelmuur  van  het 
zuidelijke  front;  de  oostzijde 
van  den  steen  ligt  3,43  AI. 
ten  westen  van  den  ooste- 
lijken  kant  van  dien  vleu¬ 
gel,  de  bovenkant  0,41  AI. 
onder  den  bovenkant  der 
dek zerk. 

Peilmkrksteen 
met  uitstekende  nok  of  tafel¬ 
tje  en  ingehakt  opschrift: 
Amsterd.  peil. 
Bovenvlak  van  de  nok. 

0,020  ) 

0,000 

-  0,020 

299 

1 

HELDER. 

Koopvaarders 

schutsluis. 

Binnensliiishoofd;  de  deel¬ 
strepen  der  peilschaal  zijn  uit¬ 
gehakt  in  de  hardsteenen 
boekblokken  van  den  zuid- 
oostelijken  rechtstandsmuur, 
aan  den  zuid  westkant  der 
deurkas  van  de  binnen  eb- 
deur.  De  verdeel  ing  gaat 
opwaarts  tot  1,20  AI.  +  A.P. 
bij  tien  onderkant  van  de 
dekzerk. 

Nulpunt  der  peilschaal, 
afgeleid  uit  de  hoogte  der 
deelstreep  van  1,075  M. 
+  A.P. 

0,053  ) 

0,000 

1 

-  0,053 

3°  0 

1 

i 

1 

HELDER. 

Woning  van  den 
opzichter  van  den 
waterstaat,  naast 
het  loodskantoor. 

Voorgevel,  onder  het  pe¬ 
nant  tusschen  de  beide  ra¬ 
men  links  van  den  ingang, 
0,55  AI.  onder  den  boven-  , 
kant  der  raamdorpels,  onge-  j 
veer  0,56  AI.  boven  beganen 
grond. 

Vierkante  bout 
zonder  groeven :  30  m.AI. 

hoog,  3°  ni.M.  breed. 
Bovenkant. 

3,930 

■) 

In  deze  sluizen  bevinden 
In  deze  sluis  bevindt  zich 
lil  deze  sluis  bevindt  zich 

zich  drie  merken  van  de  rijk  swatcr  passing ,  i*  Afd.  N".  361,  362  en  36 
cen  merk  der  ryks waterpassing,  ic  Afd.  N°.  378. 
een  merk  der  rijks  waterpassing,  1  *  Afd.  N°.  381. 
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Gemeente  en  plaats 
van  het  merk. 


HELDER. 

„Observatorium”of 

„Landshok”. 


Nadere  plaatsbeschrijving. 


Noordelijke  toren,  noord¬ 
oostelijk  muurvlak,  1,45  M. 


1  veer  0,73  M.  boven  beganen 
i  grond. 


Omschrijving  van  het  merk. 

Hoogte  boven 
A.P.  in  M. 

~  !  Tot  nu 

"  aange- 

vonden'  nomen. 

Verschil 
in  M.  1 

Ronde  kruishout 

5,076  5,00 

-  0,076 

met  eene  horizontale  en  eene 

verticale  groef  en  bijgeplaatst 

hoogtecijfer  van  5.00  M. 

+  A.P. 

| 

AL  KM  AAR— EN  KH  U IZEN  1882. 


ALKMAAR. 

Friesche  brug  over 
het  Noord-Hol- 
landsch  kanaal  bij 
de  Friesche  poort. 


Zuidwestelijk  landhoofd ,  j 
aan  de  zijde  der  stad,  naar 
het  oosten  gekeerde  vleugel-  | 
muur;  de  noordelijke  kant 
van  den  steen  ligt  2,65  M.  | 
ten  zuiden  van  de  noordzijde  1 
des  vleugels,  de  bovenkant  I 
van  den  steen  1,54  M.  onder  I 
den  bovenkant  van  den  muur.  i 


Peilmerksteen 
met  uitstekende  nok  of  tafel¬ 
tje  en  ingehakt  opschrift: 
Amsterd.  peil. 
Bovenvlak  van  de  nok. 


HEER  HUGO 
WAARD. 

Brug  in  den  weg  1 
van  Alkmaar  naar 
Oterleek  over  de 
vaart  van  Alkmaar 
naar  Oterleek,  bij 
de  ringsloot  aan 
de  grens  der  ge¬ 
meente  Oudorp. 


Noordelijk  landhoofd,  Peilmerksteen  0,476  0,478 

westelijke  vleugelmuur;  de  j  met  eene  horizontale  groef 
westelijke  kant  van  den  steen  en  ingehakt  hoogtecijfer  van 
ligt  3,25  M.  van  den  weste-  (  0,478  M.  +  A.P. 
lijken  hoek  des  vleugels,  de  1 
bovenkant  0,79  M.  onder  j 
den  onderkant  der  eerste 
tandvlechting ,  van  boven' af.  1 


1+  0,002 


OTERLEEK. 

Brug  over  de  vaart 
van  Alkmaar  naar 
Oterleek ,  bij  Oter¬ 
leek. 


Zuidelijk  landhoofd,  ooste¬ 
lijke  vleugelmuur;  de  noorde¬ 
lijke  kant  van  den  steen  ligt 
2,20  M.  van  den  noordelij¬ 
ken  hoek  des  vleugels. 


Peilmerksteen 
met  eene  horizontale  groef 
en  ingehakt  hoogtecijfer  van 
0,492  M.  +  A.P. 


+  0,019 


AVENH0RN. 

Herberg  genaamd 
Welgelegen"  aan 
den  weg  van  Ur- 
sem  naar  de  sluis 
,,de  Wcstcrkoggc". 


Zuidelijke  gevel,  linkerzij¬ 
de;  de  linkerkant  van  den 
steen  ligt  0,85  M.  van  den 
linkerhoek  des  gevels,  de  on¬ 
derkant  is  ongeveer  gelijk 
met  den  beganen  grond. 


Peilmerksteen 
met  eene  horizontale  groef  1 
en  ingehakt  hoogtecijfer  van 
0,250  M.  4-  A.P. 


0,250  '+•  0,025 
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Volg- 

Gemeente  en  plaats 
van  het  merk. 

Hoogte  boven 
|  A.P.  in  M. 

num¬ 

mer. 

Nadere  plaatsbeschrijving. 

Omschrijving  van  het  merk. 

Ge- 

|  vonden. 

Tot  nu 
aange¬ 
nomen. 

in  M. 

306 

BERKHOUT. 

Brug  bij  den  zuid- 
oostelijken  hoek 
van  het  stoomge¬ 
maal  der  Wester- 
koggen. 

Hardsteenen  peilschaal  in 
den  westelijken  vleugelmuur 
van  het  zuidelijke  landhoofd; 
de  westkant  van  de  schaal 
ligt  0,48  M.  van  de  aanslui¬ 
ting  van  den  vleugel  aan  het 
front  van  den  duiker,  de  bo¬ 
venkant  der  schaal  ligt  0,24 
M.  onder  den  bovenkant  van 
den  muur.  De  schaal  heeft 
het  ingehakte  opschrift: 

B.  A.  P. 

Nulpunt  der  peilschaal, 

1  afgeleid  uit  de  hoogte  der 
deelstreep  van  1,00  M.  +  A.P. 

-  0,121 

0,000 

+  0,121 

1 

I 

307 

I 

BERKHOUT. 

Uitwateringssluis , 
genaamd  „Wester- 
koggesluis",  bij  het 
stoomgemaal  der 
Wcsterkoggen. 

’ 

Zuidoostelijk  of  buitenffont, 
0,21  M.  ten  zuidwesten  van 
den  steen  met  het  opschrift: 

WEST  ER 

KOGGE 

ANNO  1725. 

1,71  M.  ten  noordoosten  van 
de  zuid  westzijde  van  den 
muur,  1,26  M.  onder  den  bo¬ 
venkant  van  den  frontmuur. 

Vierkante  kruisbout 
met  eene  horizontale  en  eene' 
verticale  groef;  ig  m.M.  hoog, 
ig  m.M.  breed. 

2,545 

308 

HOORN. 

Keersluis  bij  den 
Hoofdtoren. 

Westelijk-  of  binnenfront, 
westzijde  van  den  zuidelij¬ 
ken  rechtstandsmuur;  de  zuid¬ 
zijde  van  den  steen  ligt  1,50 
M.  van  den  zuidelijken  kant 
van  den  rechtstandsmuur,  de 
bovenkant  2,63  M.  onder 
den  bovenkant  der  dekzerk. 

Peilmerksteen 
met  eene  horizontale  groef 
en  ingehakt  hoogtccijfer  van 
0,71  M.  +  A.P. 

0,714 

0,71 

-  0,004 

3°9 

HOORN. 

Keersluis  bij  den 
Hoofd  toren. 

Westelijk-  ot  binneniront, 
i,3S  M.  boven  den  boven¬ 
kant  van  laatstgenoemden 
peilmerksteen. 

Vierkante  bout 
met  eene  horizontale  groef; 
25  m.M.  hoog,  24  m.M. 
breed. 

2,056 

1 

!  310 

HOORN. 

„Kleine  sluisje”,  o! 
„Sluis  aan  het  klei¬ 
ne  Oost”. 

Peilschaal  in  den  oostelijken 
rechtstandsmuur  van  het  zui¬ 
delijke-  of  buitenfront,  naar 
het  zuiden  gekeerd  muurvlak; 
de  bovenkant  van  de  schaal 
ligt  0,67  M.  onder  den  boven¬ 
kant  van  de  dekzerk.  De 
schaal  heeft  twee  verdeelt  n- 
gen ,  de  rechtsche  in  meters, 
de  linksche  in  rijnlandsche 
voeten. 

Nulpunt  der  peilschaal 
met  rechtsche  verdeeling  in 
meters,  afgeleid  uit  de  hoogte 
der  deelstreep  van  1,80  1 
M.  +  A.P. 

1 

l 

0,055 

0,000 

1 

-  0,055 

• 

31 1 

ENKHUIZEN. 

Schutsluis  bij  den 
Dromedaris. 

Zuidelijk-  of  buitcnsluis- 
hoofd ,  westelijke  rechtstands¬ 
muur,  kas  der  westelijke  bui-  1 
tenebdeur,  0,64  M.  ten  zui¬ 
den  van  den  achterkant  der 
tweede  hardsteenen  traptrede 
van  boven  af,  0,41  M.  onder 
den  bovenkant  der  dekzerk. 

Vierkante  bout 
met  eene  horizontale  groef; 
20  m.M.  hoog,  20  m.M. 
breed . 

2,862 
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1  i 

Hoogte 

boven 

Volg-  ^ 

1  0  Gemeente  en  plaats 

1  num-  . 

Nadere  plaatsbeschrijving. 

Omschrijving  van  het  merk. 

A.P. 

Ge- 

n  M. 

Tot  nu 

Verschil 
in  M. 

mer. 

vonden. 

aange¬ 

nomen. 

ii  1 

3x2  ENKHUIZEN. 

Peilschaal  in  het  zuidelijke- 

Merk.  van  „volzee”  01»  dk 

-  0,057 

Schutsluis  bij  den 

of  buitensluishoofrl ;  de  deel- 

PEILSCHAAL 

Dromedaris. 

strepen  der  schaal  zijn  uitge¬ 
hakt  in  de  hardstcenen  hoek- 

met  ingehakt  opschrift:  V.  Z. 

blokken  aan  het  zuidelijke 
naar  het  westen  gekeerde  ge¬ 
deelte  van  den  oostclijken 
rechtstnndsmuur.  Het  merk 

j 

! 

van  „Volzee”  op  de  schaal 
komt  overeen  met  de  deel¬ 
streep  van  0,40  M.  en  ligt 
3,27  M.  onder  den  boven¬ 
kant  der  dekzerk.  De  schaal 
is  verdeeld  in  halve  decime¬ 
ters  opwaarts  tellende  tot 

i,oo  M. 

1 

313  ENKHUIZEN. 

Peilschaal  in  liet  noorde- 

Merk.  van  „volzee”  op  de 

-  0,026 

Schutsluis  bij  den 

lijke-  of  binnensluishoofd  ;  de 

PEILSCHAAL. 

Dromedaris. 

deelstrepen  der  schaal  zijn 
uitgehakt  in  de  hardsteenen 
hoekblokken  aan  het  noor- 

| 

dclijke  naar  het  westen  ge¬ 
keerde  gedeelte  van  den 
oostclijken  rechtstandsmuur. 

I 

Het  merk  van  „Volzee”  op 
de  schaal  komt  overeen  met 
de  deelstreep  van  0,40  M. 
en  ligt  2,02  M.  onder  den 
bovenkant  der  dekzerk.  De 
schaal  is  verdeeld  in  halve 

!  1 

decimeters  opwaarts  tellende 
tot  i,oo  M. 

| 

UTRECHT-ZWOLLE.  1883-1884. 

1 

,  314  DE  BILT. 

1 

Zuidelijke  muur  van  het  bin- 

Vierkante  ijzeren  bout 

1,393 

Schutsluis  in  dc 

nensluishoofd,  boven  het  mid- 

zonder  groeven. 

Biltschc  Grift,  aan 

1  den  van  eene  hardsteenen  peil- 

Bovenkant. 

j.  den  straatweg  van 

Utrecht  naar  de 

schaal,  1,79  M.  ten  noorden 
,  van  het  zuidelijk  uiteinde 

1 

Bilt,  tusschen  de 

van  den  vleugelmuur,  in  de 

j  •  kilometcrpalen  74 

7C  voeg  onder  de  rollaag, 

en  75. 

0,50  M.  onder  den  boven¬ 
kant  van  den  muur.  De  bo- 

j 

venkant  van  de  streep  van 
dc  peilschaal,  waarbij  het 
■  cijfer  5  is  geplaatst,  ligt  0,46 
M.  onder  den  bovenkant  van 

1 

!  den  bout. 

1 
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Gemeente  en  plaats 
van  het  merk. 


Hoogte  boven 
A.P.  in  M.  Verschil 

Nadere  plaatsbeschrijving.  •  Omschrijving  van  het  merk.  j  Tot  nu  [  -n  ^ 

,  aange-  i 
vonden.  „ _ “ 


NIJKERK. 

Schutsluis  in  de 
haven  aan  zee. 


Hardsteenen  rijkspeilschaal 
in  den  oostelijken  muur  van 
het  buitensluishoofd,  3,17  M. 
van  het  uiteinde  van  den 
muur  aan  de  zeezijde;  de 
voorkant  der  schaal  ligt  0,46 
I  M.  van  de  voorzijde  der  bo¬ 
venste  traptrede  en  de  bo¬ 
venkant  der  verdeeling,  welke 
tot  3,50  M.  +  A.P.  gaat, 
0,15  M.  onder  den  boven- 
j  kant  van  de  dekzerk.  Ter 
hoogte  van  de  deelstreep  van 
1,50  M.  +  A.P.  is  de  schaal 
gebarsten. 


Nulpunt  der  peilschaal, 
afgeleid  uit  dc  hoogte  der 
deelstrepen  van  3,49  M.  en 
3,40  Al.  +  A.P. 


ELBURG. 

Uitwateringssluis 
bij  de  haven  aan 


Hardsteenen  peilschaal, 
breed  0,33  M. ,  aan  het  uit¬ 
einde  van  den  zuidwestelij¬ 
ke  n  vleugel  aan  de  zijde  van 
den  dijk.  De  verdeeling  gaat 
opwaarts  tot  3,52  M.  +  A.P.; 
bij  de  deelstreep  van  2,65 
M.  +  A.P.  is  eene  horizon¬ 
tale  scheur,  welke  4,2  milli¬ 
meter  wijd  is. 


Nulpunt  df.r  peilschaal,  0,227 
afgeleid  uit  de  hoogte  der 
deelstrepen  van  3,145  M.  en  —  0,232 
2,395  M.  +  A.P. 

Het  eerste  hoogtecijfer 
geldt  voor  het  gedeelte  der 
schaal  boven  de  scheur,  het  I 
andere  voor  het  gedeelte 
daaronder. 


0,000  +  0,227 
,+  0,232 


0LDEBR0EK. 

Tolgaarders  won  i  ng 
bij  tol  N°.  14,  aan 
den  straatweg  van 
Elburg  naar 

Zwolle. 


Voorgevel,  in  het  plint 
onder  het  raam  rechts  van 
de  deur;  de  rechterkant  van 
den  steen  ligt  1,46  M.  van 
den  rechterhoek  des  gevels, 
de  bovenkant  0,09  M.  bene¬ 
den  den  bovenkant  van  het 
plint. 


V  LOED  M  ER  KST  EEN 
met  eenc  horizontale  groef 
en  ingehakt  opschrift: 

Waterhoogte 
21  December  1862. 


ZW0LLERKER- 

SPEL. 

Groote  schutsluis 
aan  het  Katerveer. 


Hardsteenen  rijkspeil¬ 
schaal,  breed  0,30  M. ,  in  het 
oostelijke  gedeelte  van  den 
noordelijken  muur  van  het 
binnensluishoofd,  ten  oosten 
.  van  de  brug.  De  rechterzijde 
der  schaal  ligt  1,20  M.  van 
!  den  rechterhoek  van  den 
muur  en  0,54  M.  van  den 
!  achterkant  van  het  bovenste 
boekblok,  de  verdeeling  gaat 
opwaarts  tot  3,40  M.  4-  A.P. 


Nulpunt  der  peilschaal  , 
afgeleid  uit  de  hoogte  der  deel¬ 
strepen  van  3,00  M.  en  3,35 
M.  +  A.P. 


0, 183M 


0  ln  deze  sluis  bevinden  zich  twee  merken  der  ryks waterpassing,  1*  Afd.  N®.  423  en  424. 


138 


Volg- 

Gemeente  en  plaats 
van  het  merk. 

Hoogte 

A.P. 

boven 
in  AI. 

mim 

mer. 

. 

Nadere  plaatsbeschrijving. 

Omschrijving  van  het  merk. 

Ge¬ 

vonden. 

Tot  nu 
aange¬ 
nomen. 

in  M. 

319 

1 

[ 

ZWOLLERKER- 

SPEL. 

Groote  schutsluis 
aan  het  Katerveer. 

Hardsteenen  rijkspeil¬ 

schaal  ,  breed  0,30  M.  tus- 
schcn  de  freinslagen ,  in  het 
westelijke  gedeelte  van  den 
noordelijken  muur  van  het 
buitensluishoofd.  De  schaal 
is  ingehakt  in  de  blokken 
aan  de  westelijke-  of  rechter¬ 
zijde  van  de  schotbalkspon- 
ning,  de  linkerzijde  der  schaal 
ligt  0,42  M.  van  de  rechter¬ 
zijde  der  sponning.  De  ver¬ 
deel  ing  gaat  opwaarts  tot 
5,30  M.  +  A.P. 

Nulpunt  der  peilschaal, 
afgeleid  uit  de  hoogte  der 
deelstrepen  van  4,00  Af.  en 
4.15  M.  +  A.P. 

-0,185') 

0,000 

+  0,185 

1 

320 

|  ' 

1 

5 

11 

; 

ZWOLLE. 

Keersluis  in  de 
Willemsvaart ,  bij 
de  draaibrug. 

Hardsteenen  rijkspeil¬ 

schaal,  aan  de  zijde  der  Wil¬ 
lemsvaart,  ingehakt,  ter  breed¬ 
te  van  0,20  Af.  tusschen  de 
freinslagen,  in  de  boekblok¬ 
ken  van  den  zuid  westelijken 
hoek  van  den  noordweste- 
lijken  rechtsta ndsm uur.  De 
noordoostelijke-  of  rechter¬ 
kant  van  de  schaal  ligt  0,25 
M.  van  den  achterkant  van 
het  bovenste  hoekblok;  de 
verdeel  ing  gaat  opwaarts  tot 
2,90  M.  +  A.P. 

Nulpunt  der  peilschaal, 
afgeleid  uit  de  hoogte  der 
deelstreep  van  2,90  AL  +  A.P. 

-0,179 

0,000 

+  0,179 

321 

ZWOLLE. 

Keersluis  in  de 
Willemsvaart,  bij 
de  draaibrug. 

Hardsteenen  rijkspeil¬ 

schaal  ,  aan  de  zijde  van  de 
stad,  ingehakt,  ter  breedte 
van  0,20  M, tusschen  de  frein¬ 
slagen  ,  in  de  blokken  in 
den  noord  westelijk  en  recht- 
standsmuur  ten  noordoosten 
van  de  deurkas.  De  zuid  west¬ 
kant  van  de  schaal  ligt  0,10 
AL  van  het  achtereinde  der 
deurkas.  De  verdeeling  gaat 
opwaarts  tot  2.90  Af.  +  A.P. 

Nulpunt  der  peilschaal, 
afgeleid  uit  de  hoogte  der 
deelstreep  van  2,90  AI.  +  A.P. 

-0,183 

0,000 

+  0,183 

TOL  N°.  13  BIJ 

WEZEP  CGEM.  OLDEBROEK)— MEPPEL.  1883—1884. 

322 

KAMPEN. 

Huis  aan  den 
straatweg  van  Ol- 
dc broek  naar  Kam¬ 
pen,  waar  deze  uit¬ 
loopt  op  den  grind¬ 
weg  naar  die  stad  , 

1  Wijk  V,  N°.  36,  in 
1883  bewoond 

door  L.  Streiker. 

Noordwestelijke  gevel,  be¬ 
neden  het  penant  tusschen 
de  beide  ramen.  De  verti¬ 
caal  door  het  midden  van 
den  steen  ligt  1,24  AI.  rechts 
van  het  linker  en  1,21  M. 
links  van  het  rechter  raam¬ 
kozijn,  de  bovenkant  één 
laag  metselwerk  beneden  den 
onderkant  der  raamdorpels. 

Peilmerkstken 
met  eene  horizontale  groef 
en  ingehakt  hoogtecijfer  van 
3,56  AL  4-  A.P. 

3,299 

• 

3,56  1 

+  0,261 

t  ’ 

In  deze  sluis  bevinden  zich  uvee  merken  der  rijks  waterpassing ,  i*  Alil.  N°.  423  cn  424. 
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Volg- 

Gemeente  en  plaats 
van  het  merk. 

Hoogte  boven 
A.P.  in  M. 

num¬ 

mer. 

Nadere  plaatsbeschrijving. 

Omschrijving  van  het  merk. 

Ge 

vonden. 

Tot  nu 
aange¬ 
nomen. 

in  M. 

323 

KAMPEN. 

Kaaimuur  langs 

Hardsteenen  peilschaal ;  de 
rechterkant  ligt  0,50  M.  ten 

Nulpunt  der  peilschaal, 
afgeleid  uit  de  hoogte  der 

-  0,238 

0,000 

+  0,238 

den  linker  oever 
van  den  IJsse),  ten 
zuidoosten  van  de 
vakwerk  brug. 

zuidoosten  van  het  landhoofd 
der  bnig.  De  schaal  is  ver¬ 
deeld  in  centimeters  en  gaat 
opwaarts  tot  2,00  M.  +  A.P. 
Tusschen  de  deelstrepen  van 
r,2o  M.  en  1,30  M.  +  A.P. 
is  eene  voeg;  het  bovenge¬ 
deelte  heeft  eene  scheur. 

deelstrepen  van  1,00  M.  en 
2,00  M.  4-  A.P. 

Het  eerste  hoogtecijfer  geldt 
voor  het  gedeelte  der  schaal 
boven  de  scheur,  het  tweede 
voor  het  gedeelte  daaronder. 

-0,243 

+  0,243  ] 

324 

KAMPEN. 

Kaaimuur  langs 

den  linker  oever 
van  den  IJssel,  ten 
noordwesten  van 
de  vak  werk  brug. 

Dekzerk  van  den  kaai¬ 
muur,  ongeveer  2,50  M.  ten 
noordwesten  van  de  brug. 

Bronzen  knop bout. 
Hoogste  punt. 

1,886 

325 

GENEMUIDEN. 

Uitwateringssluis 
van  den  polder 
Mastenbroek. 

Zuidelijk  gedeelte  .van  het 
eerste  middelpenant  van  de 
westzijde ,  naar  het  westen 
gekeerd  muurvlak  ;  de  linker¬ 
kant  van  den  steen  ligt  8 
koppen  waalvorm  ten  zuiden 
van  den  slagstijl,  de  boven¬ 
kant  0,39  M.  onder  den  bo¬ 
venkant  van  de  dekzerk. 

Peilmerksteen 
met  eene  horizontale  groef 
en  ingehakt  hoogtecijfer  van 
2,23  M.  4-  A.P. 

2,022 

2,23 

+  0,208  : 

'  32<> 

GENEMUIDEN. 

Keersluis  bij  de 
haven. 

Hardsteenen  i>eilschaal  in 
het  noordelijke  gedeelte  van 
den  oostelijken  rechtstands- 
niuur,  tusschen  de  deurkas 
en  de  buiten  schotbalkspon- 
ningen;  de  rechterkant  van 
de  schaal  ligt  0,30  M.  ten 
noorden  van  de  deurkas,  de 
bovenkant  0,27  M.  onder  den 
bovenkant  van  de  dekzerk; 
de  vcrdeeling  gaat  opwaarts 
tot  3,50  M.  4-  A.P. 

Nulpunt  der  peilschaal, 
afgeleid  uit  de  hoogte  der 
deelstrepen  van  3,00  M.  en 
3,42  M.  4  A.P. 

-  0,225 

0,000 

+  0,225 

327 

GENEMUIDEN. 

Veerhuis  aan  het 
Zwarte  Water. 

Zuidoostelijke  gevel;  de 
linkerkant  van  den  steen  ligt 
o,88  M.  van  den  linkerhoek 
des  gevels,  de  bovenkant 
0,12  M.  boven  den  boven¬ 
kant  van  het  plint  en  0,30 
M.  onder  den  onderkant  van 
de  sokkellijst. 

Peilmerksteen 
met  eene  horizontale  groef 
en  ingehakt  hoogtecijfer  van 
2,83  M.  -1-  A.P. 

2,565 

' 

2,83 

0,265 

32  8 

GENEMUIDEN. 

Veerhuis  aan  het 
Zwarte  Water. 

Zuidoostelijke  gevel,  links 
boven  laatstgenoemden  peil- 
merksteen ,  0,55  M.  van  den 
linkerhoek  des  gevels,  0,30 
M.  boven  den  bovenkant  van 
liet  plint,  0,11  M.  onder  den 
onderkant  van  de  sokkellijst. 

Vierkante  ijzeren 

KRUISBOUT 

met  eene  horizontale  en  twee 
verticale  groeven;  r6  m.M. 
hoog,  16  m.M.  breed. 

Waterstaatsregister  VIII, 
Bijlage  I ,  Zwarte  Water  en 
Zwolsche  Diep.  N°.  11. 

2,865 

3.12  1 

1 

+  0,255 
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Gemeente  en  plaats 
van  het  merk. 


Nadere  plaatsbeschrijving.  Omschrijving  van  het  merk. 


Hoogte  boven 

A.P.  in  M. 
n  I  Tot  nu 


Verschil 
in  M. 


329  GENEMUIDEN. 


Zuidoostelijke  gevel,  mid-  Vierkante  ijzeren  jiooge 


Veerhuis  aan  het  den  boven  den  laatstgenoem- 
Zwarte  Water.  den  pcilnierksteen ,  0,98  M. 

rechts  van  den  linkerhoek  ® 


VLOKDBOUT 
H  V 


des  gevels,  0,32  M.  boven  50  m.M.  hoog,  50  m.M. 
den  bovenkant  van  het  plint.  breed. 


ZWARTSLUIS. 

Nieuwe  schutsluis. 


ZWARTSLUIS. 

Nieuwe  schutsluis. 


Hardsteenen  rijkspeilschaal 
aan  het  binnensluishoofd , 
aan  de  zijde  van  het  Meppe- 
lerdiep,  in  het  noordoostelijke 
eindpenant  van  den  noord  wes¬ 
telijken  rechtstandsmuur ;  de  1 
schaal  is,  ter  breedte  van  0,20 
M.  binnen  de  freinslagen , 
ingehakt  in  de  hoekblokken. 
De  rechterzijde  der  schaal 
ligt  0,19  M.  van  den  noord- 
oostelijken  hoek  van  het 
muurvlak;  de  verdeeling  gaat 
opwaarts  tot  1,95  M.  +  A.P. 
De  dekzerk  draagt  het  op¬ 
schrift: 

Rijks  peilschaal. 

Hardsteenen  rijkspeilschaal 
aan  het  buitensluishoofd  ,  aan 
de  zijde  van  het  Zwarte  Water, 
in  het  zuidwestelijke  eindpe¬ 
nant  van  den  noord  westelijken 
rechtstandsmuur  :  de  schaal  is, 
ter  breedte  van  0,20  M.  bin¬ 
nen  de  freinslagen ,  ingehakt 
in  de  hoekblokken.  De  rech¬ 
terzijde  der  schaal  ligt  0,27 
M.  van  den  rechterkant  der 
breede  blokken ;  de  verdee¬ 
ling  gaat  opwaarts  tot  3,55 
M.  +  A.P.  De  dekzerk 
draagt  het  opschrift : 

Rijks  peilschaal. 


Nulpunt  der  peilschaal, 
afgeleid  uit  de  hoogte  der 
deelstreep  van  1,90  M.  +  A.P. 


-  0,2 1 3 1 


|+  0,213 


Nulpunt  der  peilschaal,  —0,225'; 
afgeleid  uit  de  hoogte  der 
deelstreep  van  3,50  M.  +  A.P. 


1+  0,225 


ZWARTSLUIS. 

Huis  in  het  ge¬ 
hucht  Baarloo,  aan 
de  noord  westzijde 
van  het  Meppeler- 
diep  ,  aan  den  weg 
van  Zwartsluis  naar 
Meppel,  bij  de  Beu- 
kersluis,  gemerkt 
wijk  D,  N°.  342, 
I  tusschendekilome- 
1  terpalen  18  en  19. 


Voorgevel,  rechts  van  de 
deur;  de  linkerkant  van  den 
steen  ligt  0,35  M.  van  het 
deurkozijn,  de  onderkant 
0,45  M.  boven  het  plint.  Het 
midden  van  de  groef  in  den 
steen  ligt  0,65  M.  boven  den 
bovenkant  van  een  bout,  die 
0,08  M.  beneden  den  boven¬ 
kant  van  het  plint  is  gelegen. 


Peilmerksteen 
met  eene  horizontale  groef 
en  ingehakt  hoogtecijfer  van 
2,229  +  A.P. 


2,229  +  0,311 


')  In  deze  «.luis  bevinden  zich  twee  merken  der  rijks  waterpassing,  iB  Afd.  N°.  434  cn  435. 


Volg- 

Gemeente  en  plaats 
van  het  merk. 

Hoogte  boven 
A.P.  in  M. 

num¬ 

mer. 

Nadere  plaatsbeschrijving. 

Omschrijving  van  het  merk. 

Ge¬ 

vonden. 

Tot  nu 
aange¬ 
nomen. 

\\—  — 

|  333 

!; 

WANNEPERVEEN. 

Tolgaarderswoning 
bij  den  tol  tusschen 
Zwartsluis  en  Mep- 
pel,  bij  kilometer- 
paal  22,  wijk  D, 

N°.  345- 

Noordoostelijkc  gevel,  on¬ 
der  het  penant  ter  rechterzijde 
van  het  raam;  de  verticaal 
door  het  merk  ligt  0,61  M. 
rechts  van  het  raamkozijn , 
de  bout  ligt  1,44  M.  onder 
het  merk  der  rijkswaterpas¬ 
sing  ic  Afd.  N°.  436,  onge¬ 
veer  o,47  boven  beganen 

grond. 

Vierkante  kruisbout 
met  eene  horizontale  en  twee 
verticale  groeven;  16  m.M. 
hoog. 

Bovenkant. 

1,634 ») 

1 

1 

1 

1 

334 

WANNEPERVEEN. 

Tolgaarderswoning 
bij  den  tol  tusschen 
Zwartsluis  en  Mep- 
pel,  bij  kilometer- 
paal  22,  wijk  D, 
M°-  345- 

Noordoostelijke  gevel, 

rechts  van  het  raam ,  boven 
laatstgenoemden  kruisbout; 
de  linkerkant  van  den  steen 
ligt  0,44  M.  rechts  van  het 
raamkozijn ,  de  onderkant 
ongeveer  0,76  M.  boven  be¬ 
ganen  grond. 

Peilmerksteen 
met  eene  horizontale  groef 
en  ingehakt  hoogtecijfer  van 
2,25  M.  +  A.P. 

2,037  'I 

2,25 

335 

MEPPEL. 

Koffiehuis  en  stal¬ 
ling  bij  de  draai¬ 
brug  in  het  koord¬ 
einde,  in  1883  be¬ 
woond  door  B. 
Murris,  wijk  I, 
54- 

Voorgevel;  de  linkerkant 
van  den  steen  ligt  0,55  M. 
rechts  van  het  deurkozijn,  1 
de  onderkant  ongeveer  1,23 
M.  boven  beganen  grond ; 
het  midden  van  de  groef  van 
den  steen  ligt  0,80  M.  boven 
den  bovenkant  van  een  vier¬ 
kanten  ijzeren  kruisbout. 

Peilmerksteen 
met  eene  horizontale  groef 
en  ingehakt  hoogtecijfer  van 

2 >95  M.  +  A.P. 

2,698 

1 

2,95 

• 

t 

( 

1 

Verschil 
in  M. 


337 


+  0,213 


+  0,252 


HUIS  DE  NOORDEN— LEEUWARDEN.  1883-1884. 


336 


AMBT-VOLLEN- 

HOVE. 

Huis  genaamd  „de 
Noorden”,  bij  de 
samenkomst  van 
den  veer  weg  van 
Genemuiden  en 
den  dijk  van  Zwart¬ 
sluis  naar  Vollen- 
hove,  sectie  F, 
N\  967. 

WEST  STELLING¬ 
WERF. 

Sluis  genaamd  „de 
Schoterzijl”.,  aan 
den  mond  van  de 
Kuinder  of  Tjon- 
ger ,  te  Scherpen¬ 
zeel. 


Noordoostelijke- of  voorge¬ 
vel,  onder  het  eerste  raam 
van  den  linkerkant,  3,94  M. 
van  den  linkerhoek  des  ge¬ 
vels,  2,52  M.  onder  den 
knoop  van  een  anker  boven 
genoemd  raam. 


Buitenzijde  van  den  ooste- 
1  ij  ken  rechtstandsmuur.  zuide¬ 
lijk  eindvlak ;  de  linkerkant 
van  den  steen  ligt  0,44  M. 
van  den  linkerhoek,  de  rech¬ 
terkant  1,17  M.  van  denooste- 
lijken-  of  rechterhoek  van  den 
muur,  de  bovenkant  0,22 
M.  beneden  den  onderkant 
van  de  dekzerk. 


Vierkante  ijzeren  bout. 
Bovenkant. 

Wateistaatsregister  VIII, 
Bijlage  I ,  Zwarte  Water  en 
Zwolsche  Diep.  N°.  9. 


4, 171  ^  4,42  -I-  0,249 


I 


Peilmerksteen 
met  eene  horizontale  groef 
en  ingehakte  hoogtecijfers  van 
3,27  M.  +  A.P.  en  3,69 
M.  +  Z.P. 

Waterstaatsregister  VIII, 
Bijlage  IXC,  Friesland.  1872. 
N\  370. 

Verkenmerken  in  Fries¬ 
land  door  J.  Mulder  en  Jhr. 
H.  van  Capellen.  NJ.  514- 


3,002 


3,27  +  0,268 


0  lu  dit  huis  bevindt  zich  ccn  merk  der  rjjk  «waterpassing,  i«  Aid.  N°.  436. 
s)  In  dit  huis  bevindt  zich  een  merk  der  rijkswaterpassing,  1®  AiiL  N3.  433* 


142 


Volg- 

num¬ 

mer. 

Gemeente  en  plaats 
van  het  merk. 

Nadere  plaatsbeschrijving. 

Omschrijving  van  het  merk. 

Hoogte  boven 
A.P.  in  M. 

Verschil 
in  M. 

Ge¬ 

vonden. 

Tot  nu 
aange¬ 
nomen. 

33S  LEMSTERLAND. 

•  Boerenwoning ,  in 

1S83  bewoond  door 

• 

Zuidelijke  gevet;  de  rech¬ 
terkant  van  den  steen  ligt 
0,56  M.  links  van  den  rech- 

Peilmerksteen 
met  eene  horizontale  groef 
en  ingchakte  hoogtecijfers  van 

1,937  ') 

2,22 

+  0,283 

! 

J.  Rinkema,  onder  j  terhoek  des  gevels ,  dc  onder-  j  2,22  M.  4-  A.P.  en  2,64 

1  Oosterzee ,  aan  den  kant  0,06  M.  beneden  den  M.  +  Z.  P. 

grindweg  van  onderkant  der  ventilatie-ope-  |  Waters  taatsregistcr  VIII , 

Kirinre  naar  Lem-  ning  (0,20  M.  in  middellijn)  Bijlage  I XC,  Friesland.  1872. 

mer,  sectie  C,  en  ongeveer  0,73  M.  boven  N'.  376. 

i  N°.  2027.  beganen  grond.  1  Verkenmerken  in  Fries- 

I  land  door  J.  Mulder  en  Jhr. 
1  H.  van  Capellen.  N°.  299. 


339  LEMSTERLAND.  Noordwestelijke  gevel;  de  Peilmkrksteen  2,315  2,58_  4-  0,265 

Boerderij  bij  het  rechterkant  van  den  steen  met  eene  horizontale  groef 


Breedschar  te  Oos-  ligt  0,25  M.  links  van  den 
terzee ,  aan  den  rechterhoek  des  gevels ,  de 
weg  van  Kuinre  linkerkant  0,24  M.  van  het  | 
naar  Lemmer,  in  eerste  raamkozijn  van  den 
1SS3  bewoond  rechterkant,  de  onderkant 

door  Vogelzang.  ongeveer  1,47  M.  boven  be-  j 
,  ganen  grond. 


! 

340  LEMSTERLAND.  Voorgevel,  lusschen  het 

'  Openbare  school  eerste  en  tweede  raam  links 
1  te  Lemmer.  I  van  den  ingang;  de  linker- 

1  kant  van  den  steen  ligt  0,58  I 
M.  van  het  eerste,  de  rech-  j 
terkant  0,57  M.  van  het 
‘  tweede  raamkozijn  ,  tic  onder- 
,  kant  ligt  ééne  laag  metsel¬ 
werk  hoogcr  dan  de  onder- 
i  kant  van  den  raamdorpel  en 
ongeveer  1,57  M.  boven  be-  , 
ganen  grond. 


en  ingehakte  hoogiecijfers  van 
2,58  M.  -F  A.P.  en  3,00  M. 
+  Z.P. 

Waterstaatsregister  VIII, 
Bijlage  IX C,  Friesland.  1872. 

N°.  377- 

Verkenmerken  in  Fries¬ 
land  door  J.  Mulder  en  Jhr. 
H.  van  Capellen.  N°.  300. 


Pf.ilmerksteen  2,433  2,70  4-  0,267 

met  eene  horizontale  groef 
en  ingehakte  hoogtecijfers  van 
2,70  M.  +  A.P.  en  3,12 
M.  +  Z.P. 

Waterstaatsregister  VIII, 

Bijlage  1XC,  Friesland.  1872. 

N°-  383- 

Verkenmerken  in  Fries¬ 
land  door  J.  Mulder  en  Jhr. 

H.  van  Capellen.  N°.  307. 


j  341 


1 


LEMSTERLAND. 

Tolgaarderswoning 
bij  tol  N°.  8,  te 
Eesterga ,  aan  den 
straatweg  van  1  .em¬ 
mer  naar  Sneek, 
bij  kilometerpaal 
45- 


Voorgevel,  rechts  van  den 
ingang ,  0,45  M.  rechts  van 
den  houten  pilaster,  2,13  M. 
links  van  den  rechterhoek 
des  gevels,  0,09  M.  boven 
het  plint ,  ongeveer  0,78  M. 
boven  beganen  grond. 


Vierkante  ijzeren  1,516  2) 

1,77  4-  0,254 

KRUISHOUT 

met  eene  horizontale  en  eene 
j  verticale  groef;  15  m.M.  hoog, 

15  m.M.  breed. 

Bovenkant. 

j 

Waterstaatsregister  VIII , 

Bijlage  IXC,  Friesland.  1872. 
j  N°.  109. 

Verkenmerken  in  Fries-  ' 

land  door  J.  Mulder  en  Jhr.  ! 

1  H.  van  Capellen.  N°.  296. 

*)  In  dit  huis  bevindt  zich  een  merk  der  rijkavvat  er  passing ,  i«  Afd.  Nü.  442. 
In  dit  huis  bevindt  zich  een  merk  der  rykswaterpassing,  i*  Afd.  N°.  444. 


M3 


Gemeente  en  plaats  ,  ,  ..  . 

,  Nadere  plaatsbeschrijving. 


LEMSTERLAND.  Zuidelijke  zijgevel;  de 

Toïgaarderswoning  rechterkant  van  den  steen 
bij  tol  N°.  7,  te  ligt  1,83  M.  links  van  den 
Follega,  aan  den  rechterhoek  van  den  gevel, 
straatweg  van  J.em-  de  bovenkant  komt  overeen 
mer  naar  Sneek ,  met  den  onderkant  van  de 
tusschen  de  kilo-  4*  laag  metselwerk  onder  den 
meterpalen  42  en  dorpel  van  het  raam. 

43- 


343  DONIAWERSTAL.  Voorgevel,  rechts  van  den 
Tolgaarderswoning  ingang,  0,15  M.  links  van 
bij  tol  N°.  6,  na-  den  rechterhoek  des  gevels, 

bij  Wollegaastj  aan  0,15  M.  boven  het  plint, 
den  straatweg  van  ongeveer  0,94  M.  boven  be- 
I. emmer  naar  ganen  grond. 

Sneek,  tusschen  rle 
kiiometerpalen  39 
en  40. 


344  DONIAWERSTAL.  Noordelijke  zijgevel;  de 
Tolgaarderswoning  linkerkant  van  den  steen  ligt 
bij  tol  N°.  5,  nabij  1,80  M.  rechts  van  den  lin- 
Woudsend ,  aan  kerhoek  van  den  gevel ,  de 
den  straatweg  van  rechterkant  0,26  M.  links  van 
lammer  naar  het  raamkozijn,  de  onder- 

Sneek,  bij  de  Wel-  kant  ongeveer  2,08  M.  boven 
lebrug,  bij  kilo-  beganen  grond, 

meterpaal  34. 


Noordelijke  of  rechter 
vleugelmmir  van  het  ooste¬ 
lijke  front;  de  rechterkant  van 
den  steen  ligt  2,46  M.  links 
van  het  oostelijke  einde  des 
vleugels,  het  midden  van  den 
bovenkant  2,15  M.  onder 
den  bovenkant  van  den  vleu¬ 
gel  ,  volgens  de  verticaal  ge¬ 
meten  ,  de  onderkant  ligt  on¬ 
geveer  0,97  M.  boven  bega¬ 
nen  grond. 


345  SNEEK. 

Waterpoort. 


Volg- 

num¬ 

mer. 


Omschrijving  van  het  merk. 


Peilmerkstekn 
met  eene  horizontale  groef 
en  ingehakte  hoogtecijfers  van 
2,09  M.  +  A.P.  en  2,51  M. 
+  Z.P. 

Waterstaatsregister  VIII, 
Bijlage  IX Ct  Friesland.  1872. 
N°.  ioS. 

Verkenmerken  in  Fries¬ 
land  door  J.  Mulder  en  Jhr. 
H.  van  Capellen.  N°.  292. 


Vierkante  hout 
met  eene  horizontale  en  eene 
verticale  groef;  24  m.M.  hoog, 
24  m.M.  breed. 

Bovenkant. 

Waterstaatsregister  VII I , 
Bijlage  IXC,  Friesland.  1S72. 
N*.  34S. 

Verkenmerken  in  Fries¬ 
land  door  T-  Mulder  en  Jhr. 
H.  van  Capellen.  N°.  129. 


Peilmerksteen 
met  eene  horizontale  groef 
en  ingehakte  hoogtecijfers  van 
2,46  M.  -F  A.P.  en  2,88  M. 
4-  Z.P. 

Waterstaatsregister  VIII, 
Bijlage  IXC,  Friesland.  1S72. 
N'.  353- 

Verkenmerken  in  Fries¬ 
land  door  J.  Mulder  en.  Jhr. 
H.  van  Capellen.  N°.  124. 


Peilmerksteen 
met  eene  horizontale  groef 
en  ingehakte  hoogtecijfers  van 
0,58  M.  +  A.P.  en  1,00  M. 
+  Z.P. 

Waterstaatsregister  VIII , 
Bijlage  IXC,  Friesland.  1S72. 
N°.  264. 

Verkenmerken  in  Fries¬ 
land  door  J.  Mulder  en  Jhr. 
H.  van  Capellen.  N°.  418. 


Hoogte 

boven 

A.P. 

in  M. 

Verschil 

Ge¬ 

Tot  nu 

in  M. 

vonden. 

aange¬ 

nomen. 

1  1,829 

2,09 

+  0,261 

I 


i 

1,902  *1!  2,16  +  0,258 


I 

I  | 

2,210 -ij  2,46  1+  0,250 


1 


0,312  0,58  +  0,268 

I 


0  In  dit  huis  bevindt  zich  een  merk  der  r^ks waterpassing ,  ie  Aid.  N°.  445. 
r)  In  dit  huis  bevindt  zich  een  merk  der  rijkswaterpassing,  i*  Al'd.  N°.  446. 


144 


Volg- 

Gemeente  en  plaats 
van  het  merk. 

Hoogte 

A.P. 

boven 

in  M. 

m 

n 

num¬ 

mer. 

Nadere  plaatsbeschrijving. 

Omschrijving  van  het  merk. 

Gf- 

vonden. 

Tot  nu 
aange¬ 
nomen. 

| 

LEMMER-STAVOREN.  1884. 

1 346 1 

1 

| 

GAASTERLAND. 

Schutsluis  te  Ta- 
cozijl. 

Binnensluishoofd,  noord- 
westzijde  van  den  noordoos- 
telijken  rechtstandsmuur.  De 
noordoostkant  van  den  steen  1 
ligt  0,96  M.  van  den  noord-  , 
oostelijken  hoek  van  den  j 
muur,  de  bovenkant  0,96  M. 
onder  den  bovenkant  der  rol¬ 
laag. 

Peilmerksteen 
met  eene  horizontale  groef 
en  ingehakte  hoogtecijfers  van 
o,8i  M.  +  A.P.  en  1,23  M. 
+  Z.P. 

Waters  taats  register  VIII, 
Bijlage  IXC,  Friesland.  1872. 
N°-  3§9- 

Verkenmerken  in  Fries¬ 
land  door  J.  Mulder  en  Jhr. 
H.  van  Capellen.  N°.  158. 

0.550  >) 

0,81 

+  0,260 

i  347 

HEMELUMER 
OLDEPHAERT  en 
NOQRDWOLDE. 

Sluis  te  Molkwe- 
nim,  genaamd 

„Molkwerumer- 
7.1)1". 

Buitensluishoofd ,  oostelij- 
kc  rechtstandsmuur,  tus- 
schen  de  deurkas  en  de  eerste 
schotbalksponning,  waarin  in 
1884  eene  peilschaal  was  ge¬ 
plaatst.  De  bout  ligt  0,53  M. 
van  de  sponning  en  0,45  M. 
onder  den  bovenkant  van 
den  muur. 

Vierkante  bronzen 

KRUTSBOUT 

met  eene  horizontale  en  eene 
verticale  groef;  10  m.M.  hoog 
en  10  m.M.  breed. 

Bovenkant. 

2,738 

348 

HEMELUMER 
OLDEPHAERT  en 
N00RDW0LDE. 

Sluis  te  Molkwe- 
rum ,  genaamd 

„Mol  k  wem  me  r- 
zijl*'. 

Binnensluishoofd,  oostelij¬ 
ke  rechtstandsmuur;  de  zuid¬ 
zijde  van  den  steen  ligt  0,27 
M.  ten  noorden  van  de 
meest  zuidelijke  schotbalk¬ 
sponning. 

Peilmerksteen 
niet  eene  horizontale  groef 
en  ingehakte  hoogtecijfers  van 
o,43  M.  +  A.P.  en  0,85  M. 
+  ZP- 

Waterstaatsregister  V 11 1 , 
Bijlage  IXC,  Friesland.  1872. 
N°.  408. 

Verkenmerken  in  Fries¬ 
land  door  J.  Mulder  cn  Jhr. 
H.  van  Capellen.  N°.  196. 

0,178 

0,43 

+  0,252 

349 

HEMELUMER 
OLDEPHAERT  en 
N00RDW0LDE. 

Sluis  te  Molkwe- 
rum ,  genaamd 

„Molk  wem  me r- 

7.ijl". 

Binnensluishoofd  ten  noor¬ 
den  van  den  laatstgenoemden 
peilmerksteen ,  in  eene  voeg 
van  de  hoekblokken  aan  de 
zuidzijde  der  kas  voor  de  bin- 
nenebdeur,  0,32  M.  ten  noor¬ 
den  van  de  meest  noorde¬ 
lijke  schotbalksponning  in  het 
binnenhoofd,  0,53  M.  ten 
zuiden  van  de  deurkas,  0,97 
M.  onder  den  bovenkant  van 
den  muur. 

Vierkante  ijzeren  bout 
met  eene  horizontale  en  eene 
verticale  groef. 

Bovenkant. 

Waterstaatsregister  VIII , 
Bijlage  IXC,  Friesland.  1872. 
N°.  409. 

Verkenmerken  in  Fries¬ 
land  door  J.  Mulder  en  Jhr. 
H.  van  Capellen.  N°.  195.' 

0,542 

0,80 

+  0,258 

’)  In  deze  *Iuis  bevindt  zich  een  merk  der  rijks  waterpassing,  1* 

Afd.  N°.  459. 

*45 


Volg- 

num¬ 

mer. 

Gemeente  en  plaats 
van  het  merk. 

Nadere  plaatsbeschrijving. 

Omschrijving  van  het  merk. 

Verschil 
in  M. 

qc  Tot  nu 

vonden. 

nomen. 

35° 

STAVOREN. 

Kaaimuur  langs  de 
oude  haven. 

Hardsteenen  rijkspeil¬ 

schaal  ten  westen  van  de 
sluis ,  in  den  hoek  van  dc 
oude  haven.  De  schaal  steekt 

Nulpunt  der  peilschaal,  —0,245  0,000 

afgeleid  uit  de  hoogte  der 
deelstreep  van  2,30  M.  + A.P. 

+  0,245 

I  een  weinig  uit  boven  het 
i  metselwerk  van  den  kaai-  I 
I  muur  en  is  aan  de  bovenzijde 
|  geprofileerd ;  de  verdeeling 
gaat  opwaarts  tot  2,35  M. 

|  +  A.P. 

I 


35 1 

STAVOREN. 

Binnensluishoofd,  oostzijde 

Peilmerksteen  0,814  1,07  +  0,256 

Zeesluis. 

van  den  zuidelijken  recht- 

met  eene  horizontale  groef  j 

standsmuur,  0,35  M.  van  de 

1  en  ingehakte  hoogtecijfers  van  ; 

aansluiting  met  den  kaai- 

1.07  Ar.  +■  A.P.  en  1.40  M. 

muur.  De  bovenkant  van 

+  Z.P. 

den  steen  komt  overeen  met 

Waters  taats  register  VIII,  1 

de  ii®  voeg  onder  den  bo- 

Bijlage  IXC,  Friesland.  1S72. 

venkant  van  den  muur. 

N°.  404. 

Vcrkcnmerken  in  Fries- 

land  door  J.  Mulder  en  Jhr. 

H.  van  Capcllen.  N°.  430. 

LEEUWARDEN-HARLINGEN.  1884-1885. 

1  352 

FRANEKERADEEL. 

Westelijke-  of  buitenvleu- 

j 

' 

Pf.ilmerksieen*  0,519  0,75  +  0,231 

Keersluis  „de  Kie- 

gel  van  het  zuidelijke  land- 

met  eene  horizontale  groef  1 

strazijl”. 

hoofd ;  de  oostzijde  van  den 

en  ingehakte  hoogtecijfers  van 

steen  ligt  1,40  M.  van  de  aan- 

0,75  M.  +  A.P.  en  1,17  M. 

sluiting  van  den  vleugel  met 

+  Z.P. 

den  rechts  tan  cismuur  van  het 

Waterstaatsregister  VIII, 

landhoofcl ,  het  midden  van 

Bijlage  1X6’,  Friesland.  1S72. 

den  bovenkant  ligt  0,68  M. 

N°.  1S7.  | 

onder  den  bovenkant  van 

Vcrkenmerken  in  Fries- 

den  vleugel ,  volgens  de  ver- 

land  door  I.  Mulder  en  )hr.  1 

ticaal  gemeten. 

H.  van  Capellen.  N°.  144. 

35  3 

FRANEKERADEEL. 

Noordelijke  gevel,  0,19  M. 

1 

Vierkante  kruisdout  2,513  2,77  +  0,257  1 

Sluiswachterswo- 

rechts  van  den  linkerhoek , 

met  eene  horizontale  en  eene 

ning  aan  „do  Kie- 

ongeveer  0,39  M.  boven  be- 

verticale  groef;  22  m.M.  hoog, 

strazijl”. 

ganen  grond. 

22  m.M.  breed. 

• 

Bovenkant. 

. 

Waterstaatsregister  VIII,  | 

Bijlage  IXC,  Friesland.  1S72. 

N°.  1S6. 

Verken  merken  in  Fries-  | 

land  door  I.  Mulder  en  ]hr.  '1 

II.  van  Capellen.  i\°.  14S. 

10 


146 


l> 


1  volg- ! 

1 

Gemeente  en  plaats  1 
van  het  merk. 

Hoogte 

A.P. 

boven 
in  M. 

num- 
j  mer. 

Nadere  plaatsbeschrijving. 

Omschrijving  van  het  merk. 

Ge¬ 

vonden. 

Tot  nu 
aange¬ 
nomen. 

in  M. 

ij  354 

i  1 

t 

HARLINGEN. 

Groote  schutsluis 
in  de  Noorderha- 
ven. 

Binnensluishoofd ,  noorde¬ 
lijke  rechtstandsmuur ,  tus- 
schen  de  binnenvloeddeuren 
en  de  binnenebdeuren ;  de 
zijkanten  van  den  steen  lig¬ 
gen  0,90  M.  van  de  slagkan¬ 
ten  der  beide  deuren  ,  de  bo¬ 
venkant  1,25  M.  onder  den 
bovenkant  der  rollaag. 

Peilmerksteen 
met  eene  horizontale  groef 
en  ingehakte  hoogtecijfers  van 
0,64  M.  +  A.P.  en  i,o6  M. 

+  Z.P. 

Waterstaats  register  VIII, 
Bijlage  IX C,  Friesland.  1872. 
N°.  451. 

Verkenmerken  in  Fries¬ 
land  door  J.  Mulder  en  |hr. 
H.  van  Capellen.  N°.  174. 

0,382 

0,64 

+  0,258 

I 

355 

I 

HARLINGEN. 

Gebouwtje  voor  de 
registreerende  peil- 
schaal  aan  de  ha¬ 
ven. 

Oostelijke  zijgevel,  onder 
het  raam,  0,94  M.  links  van 
den  rechter  hoekpilaster,  0,05 
M.  boven  het  plint. 

Vierkante  ijzeren 
kruishout 

met  eene  horizontale  en  eene 
verticale  groef;  20  m.M.  hoog, 
20  m.M.  breed. 

Bovenkant. 

3,593') 

LEEUWARDEN— GRONINGEN.  1884. 

356 

TIETJERKSTERA- 

DEEL. 

Schanzerbrug ,  in 
den  straatweg  van 
l^eeu  warden  naar 
Groningen ,  tus- 
schen  de  kilometer- 
1  palen  5  en  6. 

Dekzerk  op  den  zuidelij¬ 
ken  vleugel  van  het  oostelijke 
landhoofd. 

Bronzen  knopdout. 
Hoogste  punt. 

2,347 

357 

TIETJERKSTERA- 
,  DEEL 

1  Vaste  brug  bij  Har- 
degarijp,  in  den 
straatweg  van 

I  .eeu  warden  naar 

1  Groningen,  even 
voor  het  kruispunt 
van  den  spoorweg 
en  den  straatweg , 
bij  kilometerpaal  9. 

Dekzerk  op  den  zuidelij¬ 
ken  vleugel  van  het  oostelijke 
landhoofd. 

Bronzen  knopbout. 
Hoogste  punt. 

1,419 

% 

358 

i 

1 

1 

TIETJERKSTERA- 

DEEL. 

Openbare  school  te 
Hardegarijp. 

Westelijke  gevel,  links  van 
het  vooruitspringende  gedeel¬ 
te;  de  linkerkant  van  den  steen 
ligt  3,20  M.  rechts  van  den 
i  linkerhoek  des  gevels,  de 
rechterkant  0,75  M.  links  van 
het  vooruitspringende  deel,  de 
onderkant  ongeveer  0,35  M. 

J  boven  beganen  grontl. 

Pkilm  er  k  steen 
met  eene  horizontale  groef 
en  ingehakte  hoogtecijfers  van 
1,73  M.  +  A.P.  en  2,15  M. 

+  Z.P. 

Waterstaats  register  VIII  , 
Bijlage  IXC,  Friesland.  1872. 
N°.  138. 

Verkenmerken  in  Fries¬ 
land  door  J .  Mulder  en  Jhr. 
H.  van  Capellen.  N°.  446. 

1,459 

1,73 

+  0,271 

1  *% 

In  dit  gcbdiiwtjc  bevindt 

zich  een  merk  der  rijk swaï crpassing 

,  i*  Aid.  N°.  472. 

I!  359 


TIETJERKSTERA-  Hardsteenen  peilschaal  in  Nulpunt  der  peilschaal,  —0,662 
DEEL.  de  noordzijde  van  het  ooste-  afgeleid  uit  de  hoogte  der 

Drug,  genaamd  de  lijke  landhoofd.  De  schaal  is  deelstrepen  van  i,ioM.  +  Z.P. 

„Zwartetille”,  in  binnen  de  lijst  0,24  M.  breed  en  1,45  M.  +  Z.P. 

den  straatweg  van  en  geeft  de  waterstanden  aan 

Leeuwarden  naar  ten  opzichte  van  het  zomer- 

Groningen,  tus-  peil  van  Frieslands  boezem- 

schen  Hardegarijp  water.  De  noordelijke- of  lin- 

en  Twijzel ,  over  kerkant  van  de  schaal  ligt  *  I 

de  K uikhornster-  0,54  M.  rechts  van  den  lin- 

vaart,  het  uit wa te-  kerhoek  van  het  landhoofd, 

rings-  of  boezem-  de  deelstreep  van  1,40  M. 

kanaal  naar  de  Z.P.  ligt  1,65  M.  onder 

Dokkumer  Nieuwe  den  bovenkant  van  het  land- 

zijlen ,  bij  kilome-  hoofd.  De  verdeeling  gaat 

terpaal  16.  opwaarts  tot  1,45  M.  +  Z.P. 


ACHTKARSPELEN. 

Brug,  genaamd 
„Stecnharstertille”, 
in  den  straatweg 
van  Leeuwarden 
naar  Groningen , 
over  het  boczem- 
kanaal,  nabij  Bui¬ 
tenpost,  bij  tol  N°. 
6  en  bij  kilome¬ 
ter  paal  27. 


Noordelijke  vleugel  van 
het  oostelijke  landhoofd;  de 
zuidelijke-  of  rechterkant  van 
den  steen  ligt  0,73  M.  van 
de  aansluiting  van  den  vleu¬ 
gel  met  den  rechtstandsmuuv 
van  het  landhoofd ,  de  bo¬ 
venkant  ligt  ï,35  M.  onder 
den  onderkant  van  het  boek¬ 
blok  bij  de  aansluiting. 


Peilmerksteen 
met  eene  horizontale  groef 
en  ingehakte  hoogtecijfers  van 
1,12  M.  +  A.P.  en  1,54  M. 
+  Z.P. 

Verkenmerken  in  Fries¬ 
land  door  J.  Mulder  en  Jhr. 
H.  van  Capellen.  N°.  236. 


GRIJPSKERK. 

j  Draaibrug  te  Vis¬ 
vliet  over  de  Yis- 
I  vlieter  vaart,  in 
j  den  straatweg  van 
I  Leeuwarden  naar 
!  Groningen. 


Noordelijke  vleugel  van  het 
westelijke  landhoofd,  de  zui¬ 
delijke- of  linkerkant  van  den 
steen  ligt  0,02  M.  van  de 
aansluiting  van  den  vleugel 
met  den  rechtstandsmuur  van 
het  landhoofd,  de  bovenkant 
ligt  0,27  M.  onderden  onder¬ 
kant  van  het  hoekblok  bij 
die  aansluiting. 


Peilmerksteen 
met  eene  horizontale  groef 
en  ingehakte  hoogtecijfers  van 
o,oo  M.  +  W.P.  en  o, Si  M. 
+  A.P. 

Waterpassing  van  Gronin¬ 
gen  door  K.  van  Rijn.  Peil- 
merkst.  N°.  173. 


GRIJPSKERK. 

Logement  „Spoor- 
zicht”  te  Grijps- 
kerk ,  in  1SS4  be¬ 
woond  door  de 
Wed.  A.  Brouwer. 


Voorgevel ,  tusschen  het 
tweede  en  derde  raam  van 
den  rechterkant,  in  de  be¬ 
nedenverdieping;  de  linker¬ 
kant  van  den  steen  ligt  0,24 
M.  rechts  van  het  linker 
raamkozijn,  de  rechterkant 
o,S7  M.  links  van  het  rech¬ 
ter  raamkozijn,  de  onderkant 
ongeveer  0,48  M.  boven  be- 
ganen  grond.  De  groef  komt 
overeen  met  den  onderkant 
der  raamdorpels. 


Peilmerksteen 
met  eene  horizontale  groef 
en  ingehakte  hoogtecijfers  van 
1,50  M.  +  W.P.  en  2,31  M. 
+  A.P. 

Waterpassing  van  Gronin¬ 
gen  door  K.  van  Rijn.  Peil- 
merkst.  N°.  172. 


I4S  . 


Gemeente  en  plaats 
van  het  merk. 


ZUIDHORN. 

Tolgaarderswoning 
bij  tol  N°.  4,  nabij 
Niezijl,  aan  den 
straatweg  van 

Leeuwarden  naar 
Groningen ,  tus- 
schen  de  kilome- 
terpalen  17  en  rS. 


Nadere  plaatsbeschrijving.  Omschrijving  van  het  merk. 


Hoogte  boven 
A.P.  in  M. 

~  Tot  nu 


Voorgevel  langs  den  straat¬ 
weg,  links  van  den  tolboom, 
onder  het  penant  tusschen  de 
beide  ramen;  de  verticaal 
langs  den  linkerkant  van  den 
steen  ligt  o,n  M.  rechts  van 
het  linker  raamkozijn,  de 
verticaal  langs  den  rechter¬ 
kant  0,15  M.  links  van 
het  rechter  raamkozijn ,  dc 
onderkant  ligt  0,03  M.  boven 
het  plint  of  ongeveer  0,37  M. 

:  boven  beganen  grond.  Twee 
lagen  metselwerk  of  0,15  M. 

1  boven  den  bovenkant  van 
den  steen  ligt  het  mid¬ 
den  van  een  vierkanten  ijze¬ 
ren  bout. 


Peilmerksteen 
met  eene  horizontale  groef 
en  ingehakte  hoogtecijfers  van 
1,50  M.  +  W.P.  en  2,31  M. 
+  A.P. 

Waterpassing  van  Gronin¬ 
gen  door  K.  van  Rijn.  Peil- 
merkst.  N°.  17 1. 


Verschil 
in  M. 


+  0.266 


ZUIDHORN. 

Gemeentehuis  en 
logement  te  Zuid- 
horn ,  in  Ï8S4  be¬ 
woond  door  j.  V. 
Spruijt,  A.  N°.  306. 


Voorgevel,  onder  het  penant 
tusschen  de  beide  ramen 
rechts  van  den  ingang;  de 
linkerkant  van  den  steen  ligt 
1,84  M.  rechts  van  het  deur¬ 
kozijn,  de  rechterkant  2,14  M. 

:  links  van  den  rechterhoek  des 
gevels,  de  bovenkant  0,14  M. 
onder  den  onderkant  der 
raamdorpels,  de  onderkant 
1  ongeveer  0,25  M.  boven  be¬ 
ganen  grond.  Twee  lagen 
metselwerk  of  0,12  M.  bo¬ 
ven  den  bovenkant  van  den 
steen  ligt  het  midden  van 
een  vierkanten  ijzeren  bout. 


Peilmerksteen 
met  eene  horizontale  groef 
en  ingehakte  hoogtecijfers  van  , 
3,50  M.  +  W.P.  en  4,31  M. 

+  A.P. 

Waterpassing  van  Gronin¬ 
gen  door  K.  van  Rijn.  Peil- 
merkst.  N°.  169. 


HOOGKERK. 

Tolgaarders  woning 
bij  tol  N°.  2,  nabij 
het  Aduarderdiep, 
aan  den  straatweg 
van  Zuidhom  naar 
Groningen. 


Voorgevel,  rechts  van  het 
eerste  raam  van  den  rechter-  I 
kant,  o,6i  M.  rechts  van  het 
raamkozijn,  0,65  M.  links 
van  den  rechterhoek  des  ge¬ 
vels ,  0,31  M.  boven  de 

groef  van  den  daaronder  ge¬ 
legen  iKrilmcrksteen,  ongeveer 
1,1  ï  M.  boven  beganen  grond. 


Vierkante  kruisbout 
met  eene  horizontale  en  eene 
verticale  groef;  20  m.M.  hoog, 
20  m.M.  breed. 

Waterpassing  van  Gronin-  | 
gen  door  K.  van  Rijn.  IX, 
Westerkwatier.  Lijn  van  Gro-  j 
ningen  langs  den  straatweg 
naar  de  Friesche  grenzen,  j 
N°.  7- 


1 j  1»  dit  huis  bevindt  zich  een  merk  der  rijkswnrerpassing ,  1*  Afd.  N°.  481. 
r3  In  dit  huis  bevindt  zich  een  merk  der  rijksuMtcr  passing ,  1*  Ai’d.  N°.  404 
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Gemeente  en  plaats 
van  het  merk. 


Hoogte  boven 

A.P.  in  M. 


Nadere  plaatsbeschrijving.  !  Omschrijving  van  het  merk. 


Ge¬ 

vonden. 


■  Tot  nu 


BU ITEN  POST— HOLWERD.  1884. 


KOLLUMERLAND 
en  NIEUW 
KRUISLAND. 

Brug  genaamd 
.,Kollumerbrug'  ’ , 
over  het  kanaal  van 
Dokkum  naar 
Stroobos,  nabij  den 
mond  van  de  vaart 
naar  Kollum,  tus- 
schen  de  kilome- 
terpalen  12  en  13. 


Oostelijke  vleugel  van  het  Pf.ilmerksteen 

noordelijke  landhoofd;  de  lin-  :  met  eene  horizontale  groef, 
kerkant  van  den  steen  ligt  zonder  ingehakte  hoogtecijfers 


o,sS  M.  ten  oosten  van  de 
aansluiting  van  den  vleugel 
met  den  rechtstandsmuur ,  de 
bovenkant  26,5  laag  met¬ 
selwerk  beneden  het  hoekblok 
bij  de  aansluiting. 


doch  met  opschrift: 
M.  HOVEN  A.P. 
M.  BOVEN  Z.P. 


KOLLUMERLAND 
en  NIEUW 
KRUISLAND. 

Brug  over  de  ZijJ- 
sterrijd  te  Kollum, 
bij  liet  telegraaf¬ 
kantoor  en  politie¬ 
bureau. 


Zuidelijk  gedeelte  van  den 
rechtstandsmuur  van  het  oos- 
telijkc  landhoofd  ;  de  rechter¬ 
kant  van  den  steen  ligt  tegen 
den  zuidelijken  hoek  van  den 
rechtstandsmuur,  de  boven¬ 
kant  ligt  0,95  M.  onder  den 
bovenkant  der  dekzerk. 


Peilmerkstf.es* 
met  eene  horizontale  groef 
en  ingehakte  hoogtecijfers  van 
o,SS  M.  4-  A.P.  en  1,30  M. 
4-  Z.P. 

Waterstaatsregister  VIII, 
Bijlage  IXC,  Friesland.  1872. 
N°.  4°- 

Verkenmerken  in  Fries¬ 
land  door  J.  Mulder  en  Jhr. 
H.  van  Capellen.  N°.  253. 


4-  0,241 


OOST  DONGERA- 
DEEL. 

Dokkumer  Nieuwe 
zijlen  te  F.ngwie- 


Binnensluishoofd ,  zuide¬ 
lijke  muur  van  den  noor¬ 
delijken  koker;  de  linker¬ 
kant  van  den  steen  ligt  0,49 
M.  ten  westen  van  de  kas 
der  binnenebdeur ,  de  boven¬ 
kant  r,45  M.  beneden  den 
bovenkant  van  de  dekzerk. 


Peilmerksteen 
met  eene  horizontale  groef  1 
en  ingehakte  hoogtecijfers  van 
i,2  2  M.  4-  A.P.  en  1,64  M. 
4-  Z.P. 

Waterstaatsregister  VIII, 
Bijlage  IX C,  Friesland.  1S72. 
N°-  52 r- 

Verkenmerken  in  Fries¬ 
land  door  J.  Mulder  en  Jhr. 
H.  van  Capellen.  N°.  340.  I 


1,001 0  1*22 


OOST  DONGERA- 
DEEL. 

Dokkumer  Nieuwe 
zijlen  te  Engwie- 
rum. 


Buitensluishoofd ,  zuidelij¬ 
ke  muur  van  den  noordelij-  ' 
ken  koker,  0,10  M.  ten  wes¬ 
ten  van  de  schotbalkspon- 
ning,  0,47  M.  onder  den  bo¬ 
venkant  van  de  dekzerk. 


Vierkante  kruishout 
met  eene  horizontale  en  eene 
verticale  groef;  13  m.M.  hoog, 
13  m.M.  breed. 

Bovenkant. 

W  aters  taatsregister  VIII, 
Bijlage  IXC,  Friesland.  1S72. 
N*.  5=4- 

Verkenmerken  in  Fries¬ 
land  door  J.  Mulder  en  Jhr. 
H.  van  Capellen.  N°.  343. 


*)  In  deze  sluis  bevindt  zich  een  merk  der  rijks  waterpassing,  ic  Aid.  IS°.  489. 


*5° 


Volg- 

Gemeente  en  plaats 
van  het  merk. 

“f 

Ploogte  boven 
A.P.  in  M. 

Verschil  1 

1!  num¬ 
mer. 

Nadere  plaatsbeschrijving.  1 

i 

Omschrijving  van  het  merk. 

Ge- 

vonden. 

Tot  nu 
aange¬ 
nomen. 

in  M. 

|  \ 

j  370  j 

! 

j 

WEST  DONGERA- 
DEEL. 

Amelander  veer¬ 
huis  aan  den  zee¬ 
dijk  te  Holwerd. 

Noordwestelijke  gevel;  de  1 
link^kant  van  den  steen  ligt 
0,26  M.  rechts  van  het  lin¬ 
ker  raamkozijn ,  de  boven¬ 
kant  ligt  11  lagen  metsel-  ] 
werk  onder  den  bovenkant 
des  bovendorpels  van  het 
raamkozijn ,  de  onderkant 
ongeveer  o,6o  M.  boven  be¬ 
gane  n  grond. 

Peilmerkstf.fn 
met  eene  horizontale  groef 
en  ingehakte  hoogtecijfers  van 
5,26  M.  +  A.P.  en  5,68  M. 

+  Z.P. 

Waterstaatsregister  VIII, 
Bijlage  1XC,  Friesland.  1872. 
N6.  494- 

Verken  merken  in  Fries¬ 
land  door  J.  Mulder  en  Jhr. 
II.  van  Capellen.  N°.  488. 

4,988 

5,26 

+  0,272 

j 

37i  j 

- 

i 

WEST  DONGERA- 
DEEL. 

Amelander  veer¬ 
huis  aan  den  zee¬ 
dijk  te  Holwerd. 

Noord  westelijke  gevel,  0,89 
M.  links  van  het  rechter 
raamkozijn,  13  lagen  metsel¬ 
werk  onder  den  bovenkant 
des  bovendorpels  van  het 
raamkozijn,  ongeveer  o,8i  M. 
boven  beganen  grond. 

Vierkante  ijzeren 

KRUISHOUT 

met  eene  horizontale  en  eene 
verticale  groef;  27  m.M.  hoog, 
27  iri.M.  breed. 

Bovenkant. 

5,087 

GRIJPSKERK-ZOUTKAMP.  1884. 

372 

GRIJPSKERK. 

Kommerzijl. 

Westelijk  landhoofd,  naar 
het  zuiden  gekeerd  muurvlak; 
de  rechterkant  van  den  steen 
sluit  tegen  de  hardsteenen 
blokken  bij  de  ronding  van 
het  landhoofd,  de  bovenkant 
ligt  1,84  M.  onder  den  bo¬ 
venkant  van  den  muur. 

Pkilmkrkstekn 
met  eene  horizontale  groef 
en  ingehakte  hoogtecijfers  van 
0,00  M.  -F  W.P.  en  0,81  M. 
+  A.P. 

Waterpassing  van  Gronin¬ 
gen  door  K.  van  Rijn.  Peil- 
merkst.  N°.  198. 

0,633 

0,81 

+  0,177 

373 

KOLLUMERLAND 
!  en  NIEUW 
!  KRUISLAND. 

I  Oude  Munnekezijl, 
aan  den  mond  van 
de  1  .atiwers. 

Zuidoostelijke  buitenvleu¬ 
gel  ,  o,55  ten  noordoos¬ 

ten  van  de  kas  der  bui  te  n- 
vloeddeur,  0,35  M.  onder 
den  bovenkant  der  rollaag. 

Vierkante  kruisbout 
met  eene  horizontale  en  eene 
verticale  groef. 

Bovenkant. 

Waterstaatsregister  VIII, 
Bijlage  IX  C,  Friesland.  1872. 
N‘.  53-. 

Verkeninerken  in  Fries¬ 
land  door  J.  Mulder  en  Jhr. 
H.  van  Capellen.  N°.  263. 

1,894  >) 

2,09 

+  0,196 

374 

! 

KOLLUMERLANO 
en  NIEUW 
KRUISLAND. 

Nieuwe  Munneke¬ 
zijl,  duikersluis  der 
provincie  Fries- 
1  land  ,  gelxmwd  in 
1  1882. 

1 

Hardsteenen  peilschaal  in 
den  zuidelijken  vleugel  van 
het  westelijke  landhoofd ;  de 
\  bovenkant  ligt  0,36  M.  onder 
j  den  bovenkant  van  den  muur. 
j  De  schaal  is  0,34  M.  breed, 
met  een  uitspringenden. rand 
}  van  0,06  M.  breedte,  en  is 
j  in  halve  decimeters  verdeeld. 

i 

1 

1  Nulpunt  der  peilschaal, 

1  afgeleid  uit  de  hoogte  der 

1  deelstreep  van  1 ,30  M. 

Bij  de  bepaling  van  de 
tot  nu  aangenomen  hoog- 
|  te  is  ondersteld  dat  het  nul¬ 
punt  der  schaal  het  zomer- 
|  ]>eil  van  Friesland  aangeeft, 

I  hetgeen  volgens  de  waterpas- 
1  singen  van  Mulder  en  van 

1  Capellen  op  0,42  M.  onder 

1  A.P.  ligt. 

-  0,620 

j 

0,42 

+  0,200 

In  deze  slui>  bevinden  zich  twee  merken  der  rijk\\va[cri>a»ini',  i«  Aid.  N°.  495  en  4 fj6. 

volg-  ' 
num-  i 
mer. 


Gemeente  en  plaats 
van  het  merk. 


Nadere  plaatsbeschrijving.  Omschrijving  van  het  merk. 


Ge¬ 

vonden. 


Tot  nu 
aange- 


Verscml 
in  M. 


375 


ULRUM. 

Draaibrug,  in  den 
weg  van  Munneke- 
zijl  naar  Zoutkamp, 
bij  de  Friesche 
sluis. 


37<j 


NOORDDIJK. 

Tolgaarderswoning 
bij  tol  N°.  i ,  aan 
den  weg  langs  het 
Winschoterdiep , 
tusschen  de  kilo- 
meterpalen  4  en  5. 


377 


I  HOOGEZAND. 

Draaibrug  over  het 
Winschoterdiep , 
bij  Foxhol,  tus¬ 
schen  de  kilome- 
terpalen  12  en  13. 


373 


HOOGEZAND. 

Hótel  „Hooge- 
zand”,  te  Hooge- 
zand ,  in  1884  be¬ 
woond  door  Roelf- 


VlFRKANTE  IJZEREN  BOUT. 
Bovenkant. 


Noordoostelijk  landhoofd 
(binnensluishoofd),  zuidooste¬ 
lijke  vleugel,  bij  den  zuid- 
westelijken  afgeronden  hoek 
van  het  hoogste  gedeelte  van 
den  vleugel,  0,21  M.  onder 
den  bovenkant  van  de  dek- 
zerk. 


GRONINGEN-WINSCHOTEN.  1884. 


Voorgevel ,  onder  het  |)e- 
nant  rechts  van  het  eerste 
raam  van  den  rechterkant; 
de  rechterkant  van  den  steen 
ligt  0,74  M.  links  van  den 
rechterhoek  des  gevels ,  de 
bovenkant  0,37  M.  onderden 
onderkant  des  raamdoqjels , 
de  onderkant  ongeveer  0,12 
M.  boven  beganen  grond. 


Westelijke  vleugel  van  het 
noordelijke  landhoofd  ;  de  lin¬ 
kerkant  van  den  steen  ligt 
2,40  M.  rechts  van  het  einde 
des  vleugels ,  de  bovenkant 
0,69  M.  beneden  den  onder¬ 
kant  van  de  tweede  tand- 
vlechting;  0,27  M.  boven  de 
groef  in  den  steen  ligt  het 
midden  van  een  vierkanten 
ijzeren  bout. 


Voorgevel ,  in  het  plint 
bij  den  rechterhoek  des  ge¬ 
vels;  de  rechterkant  van  den 
steen  ligt  0,27  M.  van  den 
rechterhoek  des  gevels ,  de 
bovenkant  0,59  M.  onder  den 
onderkant  van  de  lijst  op  ge¬ 
lijke  hoogte  met  de  raam- 
dor[>els ;  de  onderkant  van 
den  steen  ligt  een  weinig  be¬ 
neden  beganen  grond. 


Peilmerkstfen 
met  eene  horizontale  groef 
en  ingehakte  hoogtecijfers  van 
1,00  M.  4-  W.P.  en  i,8i  M. 
+  A.P. 

Vermoedelijk  is  deze  peil- 
merksteen  die ,  welke  in  de 
Waterpassing  van  Groningen 
door  K.  van  Rijn  is  opgege¬ 
ven  onder  de  gemeente  Ha¬ 
ren  als  N°.  35  der  peilmerk- 
steenen. 


PE!  LM  ER  KST  EEN 

met  eene  horizontale  groef, 
en  ingehakte  hoogtecijfers  van 
1,00  M.  4-  W.P.  en  1,81  M. 
+  A.P. 

Waterpassing  van  Gronin¬ 
gen  door  K.  van  Rijn.  Peil- 
merkst.  Nc.  36. 


PEILMERKSTEEN 

met  eene  horizontale  groef 
en  ingehakie  hoogtecijfers  van 
2,50  M.  4-  W.P.  en  3,31  M. 
+  A.P. 

Waterpassing  van  Gronin¬ 
gen  door  K.  van  Rijn.  Pcil- 
merkst.  N°.  3S. 


,531 


l,630i) 


1,81 


1,627 


3,174 


1,81 


4-  0,180 


4-  0,183 


3,31 


4-  0,136 


*)  In  dit  huis  bevindt  zich  een  merk  der  rykswaccrpassing,  i«  Afd.  N°.  499. 


ZUIDBROEK. 

Tolgaarders  woning 
bij  den  tol  op  het 
jaagpad  langs  het 
diep  van  Zuid- 
broek  naar  Schee  m- 
da. 


Noordoostelijke  gevel,  be¬ 
neden  het  penant  tusschen 
het  eerste  en  tweede  raam 
van  den  linkerkant;  de  lin¬ 
kerkant  van  den  steen  ligt 
2,82  M.  rechts  van  den  lin¬ 
kerhoek  des  gevels,  de  boven¬ 
kant  o,49  M.  onder  de  raam- 
dorpels,  de  onderkant  onge¬ 
veer  0,14  M.  boven  beganen 
grond. 


Peilmerksteen 
met  eene  horizontale  groef 
en  ingehakte  hoogtecijfers  van 
1,00  M.  +  W.P.  en  1,81  M. 
+  A.P. 

Waterpassing  van  Gronin¬ 
gen  door  K.  van  Rijn.  Peil- 
merkst.  N\  41. 


Hoogte 

boven 

A.P.  in  M. 

Ge- 

Tot  nu 

aange- 

1,621  >) 

1,81 

+  0,189 


SCHEEMDA-DELFZIJL.  1884-1885. 


3S0  :  NIEUWOLDA. 

Huis,  bij  de  kleine 
aanleghaven  aan 
de  Termunsterzijl- 
vest  te  Nieuwolda, 
gemerkt  wijk  A , 
I  N°.  i38en  SectieC, 
I  N°.  556,  in  1884 
bewoond  door  D. 
J.  Klein. 


Zuidwestelijke  gevel,  be¬ 
neden  het  penant  tusschen 
het  eerste  en  tweede  raam  j 
van  den  linkerkant;  de  lin¬ 
kerkant  van  den  steen  ligt  ! 
i,68  M.  rechts  van  den  lin-  \ 
kerhoek  des  gevels,  de  bo¬ 
venkant  0,30  M.  onder  den 
I  onderkant  der  raamdorpels, 
de  onderkant  ligt  ongeveer 
0,26  M.  boven  beganen  grond. 


PeI  LM  ER  KST  EEN 
met  eene  horizontale  groet 
en  ingehakte  hoogtecijfers  van 
o,oo  M.  +  W.P.  en  0,81  M. 
+  A.P. 


TERMUNTEN. 

Logement  te  Ter- 
munten,  gemerkt 
wijk  A,  N°.  172  en 
Sectie  B,  N°.  443, 
in  1884  bewoond 
door  de  Wed.  T. 
Dik,  bij  kilomc- 
terpaal  13. 


Zuidwestelijke  gevel  van  de 
schuur  of  doorreed ,  behoo- 
rende  bij  het  logement;  de 
linkerkant  van  den  steen  ligt 
0,62  M.  rechts  van  den  lin¬ 
kerhoek  van  den  muur,  de 
I  onderkant  ongeveer  0,60  M. 
boven  beganen  grond. 


Peilmerksteen 
met  eene  horizontale  groef 
en  ingehakte  hoogtecijfers  van 
1,50  M.  +  W.P.  en  2,31  M. 
+  A.P. 

Waterpassing  van  Gronin¬ 
gen  door  K.  van  Rijn.  Peil- 
merkst.  N°.  26. 


2,31  j  + 


DELFZIJL.  Binnensluishoofd,  zuidoos- 

Groote-  of  Dorp-  telijke  vleugel ,  ten  zuidwes- 
sterzijl,  uitwate-  ten  van  de  schotbalksponnin- 
ringssluis  van  het  j  gen;  de  linkerkant  van  den 
Damstcrdiep  te  steen  ligt  1,55  M.  ten  zuid- 
Delfzijl.  westen  cf  rechts  van  de  hard¬ 

steenen  blokken,  waarin  zich 
de  schotbalksponningen  be¬ 
vinden,  de  bovenkant  ligt  in 
het  midden  0,32  M.  onder  den 
bovenkant  van  de  dekzerk. 


Peilmerksteen 
met  eene  horizontale  groef  I 
,  en  ingehakte  hoogtecijfers  van  j 
0,00  M.  -h  W.P.  en  0,81  M. 

I  +  A.P. 

|  Waterpassing  van  Gronin- 
:  gen  door  K.  van  Rijn.  Peil- 
merkst.  N°.  24. 


1 53 


Volg- 

Hoogte 

boven 

Gemeente  en  plaats 
van  het  merk. 

Nadere  plaatsbeschrijving. 

Omschrijving  van  het  merk. 

A.P. 

in  M. 

ruim- 

Ge- 

Tot  nu 

in  M. 

nier. 

vonden. 

aange¬ 

nomen. 

IJ 
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DELFZIJL. 

Binnenshiishoofd ,  zuidoos- 

Vierkant!-;  ijzeren 

0,646 

Groote-  of  Dorp- 

telijke  vleugel,  ten  noord- 

KRUISUOUT 

sterzijl ,  uitwate- 

oosten  van  den  laatstgenoem- 

met  eene  horizontale  en  eene 

ringssluis  van  het 

den  peilmerksteen,  0,37  M. 

verticale  groef;  22  m.M.  hoog. 

Damstercliep  te 

ten  noordoosten  of  links  van 

Bovenkant. 

Delfzijl. 

de  tweede  schotbalksponning 
geteld  van  den  peilmerksteen, 
0,92  M.  onder  den  boven- 

kant  van  de  dekzerk. 

384 

DELFZIJL. 

Noordoostelijk  gedeelte  van 

Vierkante  bronzen  bout 

2,668 

Muurtje  aan  den 

den  muur,  2,98  M.  rechts 

met  eene  horizontale  en  eene 

buitenteen  van  den 

van  een  hardsteenen  hoek- 

verticale  groef;  io  m.M.  hoog, 

dijk  aan  de  haven, 

blok ,  langs  het  ronde  voor- 

10  m.M.  breed. 

ten  zuidwesten  van 
het  huisje  voor  de 

vlak  gemeten,  1,67  M.  links 
van  de  lijn,  volgens  welke  het 

Bovenkant. 

regislreerende  peil- 

bovenvlak  van  den  muur  het 

schaal- 

talud  snijdt,  0,84  M.  onder 
het  bovenvlak  van  den  muur. 

385 

DELFZIJL. 

Peilschaal  aan  een  dukdalf 

Nulpunt  der  peilschaal, 

-  0,273 

0,000 

+  0,273 

Haven. 

tegenover  het  huisje  van  de 

afgeleid  uit  de  hoogte  '  der 

registreerende  peilschaal,  die¬ 
nende  tot  verificatie  van  die 

deelstreep  van  3,30  M.  +  A.P. 

peilschaal ;  de  verdeel ing  gaat 
opwaarts  tot  3.40  M.  +  A.P. 

NIEUWE  SCHANS-STATENZIJL.  1884. 


386 

BEERTA. 

Sluis  de  „Nieuwe 
Staten  zijl". 

Peilschaal  in  den  ooste¬ 
lijke  n  rechtstanclsmuur  van 
het  buiteiisluishoofd ;  de  bo¬ 
venkant  van  de  peilschaal  ligt 
0,30  M.  onder  den  boven¬ 
kant  van  de  dekzerk. 

Nulpunt  der  peilschaal, 
afgeleid  uit  de  hoogte  van 
den  bovenkant  der  schaal, 
<Be  5,37  M.  boven  volzee 
en  6,75  boven  het  nul¬ 

punt  ligt. 

-0,088 

0,000 

+  0,088 

387 

BEERTA. 

Sluis  de  „Nieuwe 
Statenzijl". 

Peilschaal  in  den  ooste- 
lijken  rechtstandsinuur  van 
het  binnensluishoofd  ,  ten  zui¬ 
den  van  de  schotbalkspon¬ 
ning;  de  bovenkant  van  de 
schaal  ligt  0,35  M.  beneden 
den  bovenkant  van  de  dek¬ 
zerk. 

Nulpunt  der  peilschaal, 
afgeleid  uit  de  hoogte  van 
den  bovenkant  der  schaal, 
die  2, Si  M.  boven  Aapeil  en 
3,25  M.  boven  het  nulpunt 
ligt. 

-  0,078 

0,000 

+  0,078 

388 

BEERTA. 

Sluis  de  „Nieuwe 
State  nzijl’\ 

Oostelijke  rechtstandsiiiuur 
van  het  binnensluishoofd , 
noordelijk  of  links  van  de 
laatstgenoemde  peilschaal, 

0,30  M.  van  de  schaal,  0,45 
M.  onder  den  bovenkant  van 
de  dekzerk. 

Vierkante  kruisbout 
met  eene  horizontale  en  eene 
verticale  groef. 

Bovenkant. 

i 

3,073 

1 

20 


<54 


Volg- 

Gemeente  en  plaats 
van  het  merk. 

Hoogte 

A.P. 

boven 
in  M. 

Verschil 

num¬ 

mer. 

Nadere  plaatsbeschrijving.  ! 

Omschrijving  van  het  merk. 

Ge-  I 
vonden. 

Tot  nu 
aange¬ 
nomen. 

in  M. 

PUTTEN— HEYST.  1885. 


389 


39° 


39< 


392 


393 


LILLO. 

(Belgie.) 

Schelde  voor  het 
fort  Lillo,  bij  de 
regis  tree  rende  peil¬ 
schaal. 


AXEL. 

,,Buthduiker"  in 
den  dijk  van  Axel 
naar  de  Axelsche 
Sassing. 


AXEL. 

Woning,  gemerkt 
C,  N®.  124 ,  aan  de 
Axelsche  Sassing, 
in  18S5  bewoond 
door  schipi>er  C. 
van  Doorn. 


AXEL. 

Woning,  gemerkt 
G,  N°.  124,  aan  de 
Axelsche  Sassing, 
in  1885  l>e\voond 
door  schipper  C. 
van  Doorn. 


AXEL. 

Gewezen  sluis  van 
de  Axelsche  Sas- 
sing. 


Houten  peilschaal ,  ge¬ 
plaatst  bij  de  registreerende 
peilschaal,  0,18  M.  breed, 
wit  geverfd;  de  deelstrepen, 
i  centimeter  hoog,  zijn  drie¬ 
hoekig  uitgehakt  en  zwart  in¬ 
gevuld.  De  verdeeling  is  in 
decimeters,  beurtelings  door 
eene  streep  en  een  punt  aan¬ 
geduid;  de  meterstrepen  loo- 
pen  over  de  geheele  breedte 
der  schaal  door  en  zijn  ge¬ 
nummerd.  De  bovenkant  geeft 
aan  8.00  M. 


Zuidelijk-  of  buitenfront, 
in  het  midden  boven  de  wes¬ 
telijke-  of  linkeropening;  de 
bovenkant  van  den  steen  ligt 
eene  laag  baksteen  onder  de 
dekzerk,  rechts  van  den  steen 
bevindt  zich  het  opschrift: 

O.  W.  D.  N°.  2. 


Voorgevel ,  beneden  het 
penant  tusschen  het  eerste 
en  tweede  raam  rechts  van 
de  deur;  de  verticaal  door 
den  bout  ligt  0,57  M.  rechts 
van  het  linker  raamkozijn, 
de  bout  ligt  0,30  M.  bene¬ 
den  den  onderkant  der  raam- 
dorpels,  ongeveer  0,43  M. 
boven  beganen  grond. 

Voorgevel ,  de  verticaal 
door  den  linkerkant  van  den 
steen  ligt  0.55  M.  rechts  van 
het  linker  raamkozijn,  de  bo¬ 
venkant  o,  13  M.  beneden  den 
bovengenoemden  bout. 


Zuidelijke  rechtstandsmuur 
van  het  westelijke  landhoofd, 
0,54  M.  rechts  of  ten  westen 
van  de  westelijke  schotbalk- 
sponning,  0.31  M.  beneden 
den  bovenkant  der  dekzerk. 
Het  muurwerk  is  zeer  ver¬ 
vallen. 


Nulpunt  der  peilschaal, 
afgeleid  uit  de  hoogte  der 
deelstrepen  van  6,40  M.  en 
6,65  M. 


-1,801 


PEILMERK  STEEN 
met  eene  horizontale  groef 
en  ingehakt  hoogtecijfer  van 
2,11  M.  +  A.P. 


Vierkante  kruishout 
met  eene  horizontale  en  twee 
verticale  groeven;  16  m.M. 
hoog,  17  m.M.  breed. 
Bovenkant. 


Pejlmerksteen 
met  eene  horizontale  groef 
en  ingehakt  hoogtecijfer  van 
2,84  M.  +  A.P. 

De  cijfers  staan  op  een  uit¬ 
gehakt  vlak  en  vervangen  ver¬ 
moede)  ijk  een  vroeger  hoog¬ 
tecijfer. 

Vierkante  kruishout 
met  eene  horizontale  en  twee 
verticale  groeven;  16  m.M. 
hoog,  17  m.M.  breed. 

Bovenkant. 


2,021 


2,996 


2,744 


2,764 


2,11 


+  0,089 


2,84  '+0,096 


*55 


Volg- 

Gemeente  en  plaats 
van  het  merk. 

Hoogte  boven 
A.P.  in  M. 

“j 

n  um- 

mer. 

Nadere  plaatsbeschrijving. 

Omschrijving  van  het  merk. 

Ge¬ 

vonden. 

1  Tot  nu 

1  aange- 
1  nomen. 

in  M. 

_ ji 
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PHILIPPINE. 

Herberg  en  stalling 
genaamd  „Land¬ 
en  Zeezicht” ,  in 
18S5  bewoond 

dcor  N .  Voerman 
bij  de  haven  van 
Philippine ,  ge¬ 

merkt  A,  N°.  125. 

Voorgevel,  beneden  het  pe¬ 
nant  rechts  van  het  eerste 
raam  van  den  rechterkant, 
0,48  M.  links  van  den  rech¬ 
terhoek  cles  gevels,  2  lagen 
metselwerk  of  0,12  M.  bene¬ 
den  den  onderkant  des  raam- 
dorpels,  ongeveer  0,64  M. 
boven  beganen  grond. 

V 1 FR KANTE  KRUISBOUT 

met  eene  horizontale  en  twee 
verticale  groeven;  16  m.M. 
hoog,  17  m.M.  breed. 
Bovenkant. 

4,590 

1 

11 

1' 

1 

Ij 
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OOSTBURG. 

Openbare  school. 

Voorgevel  onder  het  penant 
links  van  het  vierde  raam 
van  den  rechterkant,  0,36  M. 
rechts  van  het  vooruitsprin¬ 
gende  middelgedeelte  des  ge¬ 
vels,  o,iS  M.  boven  het  plint. 

Vierkante  kruishout 
met  eene  horizontale  en  twee 
verticale  groeven;  17  m.M. 
hoog,  17  m.M.  breed. 
Bovenkant. 

4,204 

! 

i 

|  396 

| 

OOSTBURG. 

Brug  in  den  weg 
van  Oostbtirg  naar 
Sluis,  over  het  uit- 
wateringskanaal 
naar  de  Wielingen, 
tusschen  de  kilo- 
ineterpalen  14  en 
*5- 

Noordwestelijk  front,  rechts 
van  de  eerste  opening  van 
den  zuiclwestelijken-  of  rech¬ 
terkant;  de  rechterkant  van 
den  steen  ligt  1,21  M.  van 
den  rechterkant  van  den  front- 
muiir,  de  bovenkant  van  den 
steen  0,33  M.  onder  tien  onder¬ 
kant  of  o,5S  M.  onder  den 
bovenkant  van  de  rollaag. 

PEILMERKSTEEX 
met  eene  horizontale  groef, 
zonder  ingehakt  hoogtecijfer. 

0,795 

• 

!  397 

1 

SLUIS. 

Haven  in  de  stad 
dicht  bij  het  begin 
van  den  weg  naar 
St.  Anna  ter  Min¬ 
den. 

Noordoostelijke  kaai-  of 
bekleedingsmuur ,  de  haven 
invarende,  voorbij  het  plan¬ 
kier  voor  het  dounnegebouw- 
tje,  boven  eene  geëmailleer¬ 
de  peilschaal,  0,73  M.  be¬ 
neden  den  onderkant  van  de 
dekzerk. 

Vierkante  kruishout 
met  eene  horizontale  en  twee 
verticale  groeven;  17  m.M. 
hoog,  17  m.M.  breed. 
Bovenkant. 

2,632 
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WESTCAPPELLE. 

(lielgiê.) 

Katholieke  kerk. 

Portiek,  rechts  van  den  in¬ 
gang,  1,00  M.  van  het  deur¬ 
kozijn  ,0,53  M.  links  van  den 
rechterkant  van  het  portiek, 
ongeveer  0,70  M.  boven  be- 
ganen  grond. 

Vierkante  krujsbout 
met  eene  horizontale  en  twee 
verticale  groeven;  29  m.M. 
hoog,  29  m.M.  breed. 
Bovenkant. 

2,500* ) 

399 

HEYST. 

(België.) 

Uitwateringssluis 
in  het  Leopoldka- 
naal  (Canal  de  Sel- 
zaete). 

Noordwestelijk-  of  buiten¬ 
front  ,  zuid  westzijde  van  het 
eerste  penant  van  den  zuid- 
westkant,  3,40  M.  ten  zuid-  | 
oosten  van  den  kop  van  het  1 
|>enam,  volgens  de  as  geme-  | 
ten ,  0,54  M.  onder  tien  bo¬ 
venkant  der  dekzerk,  schuin 
boven  de  hoogwaterpcilschaal. 

Vierkante  ijzeren  bout 
zonder  groeven;  27  m.M. 
hoog,  31  ni.M.  breed. 
Bovenkant. 

4,752  =) 

! 

i 

1 

!| 

ij 

f 

ij 

! 

')  In  dit  gebouw  bevindt  zieh  een  merk  der  rijkswntcrpnssing,  ta  Al'd.  N°.  543  en  een  merk  der  Uelgische  waterpassing,  1'  Afd.  N°.  544. 
\)  In  deze  sluis  bevinden  zich  twee  merken  der  rükswatcrpassing ,  ia  AIU.  X°-  553  en  554  en  een  merk  der  llelgische  waterpassing, 
1*  Aid.  N°.  552- 


HEYST. 

(BelgiC.) 

Uitwateringssluis 
in  tle  Schipdonck- 
sche  vaart  (Canal 
de  dérivation  de 
l.i  Lys). 


Zuidoostelijk-  of  binnen- 
front ,  noordoostzijde  van  het 
eerste  penant  van  den  noord¬ 
oostkant,  3,10  M.  van  den  kop 
van  het  penant,  volgens  de  as 
genieten ,  0,47  M.  onder  den 
bovenkant  der  dek/.erk,  links 
van  de  binnenpeilschaal. 


VlERKANTF.  KRUISBOUT 

met  eene  horizontale  en  twee 
verticale  groeven;  17  m.M. 
hoog,  17  m.M.  breed. 
Bovenkant. 


KRUYSWEG— CALLOO— LI  EFKENSHOEK.  1885. 


FORT  ST. 
PHILLIPPE. 

(Belgie.) 

Schelde  voor  het 
fortSt.  Philippe,bij 
de  registreercnde 
peilschaal. 


Houten  peilschaal ,  ge¬ 
plaatst  bij  de  registreerende 
peilschaal,  0,19  M.  breed, 
wit  geverfd,  de  deelstrepen, 
i  centimeter  hoog,  zijn  drie¬ 
hoekig  uitgehakt  en  zwart  in- 
gevuld.  De  verdeeling  is  in 
decimeters ,  beurtelings  door 
eene  streep  en  een  punt  aan¬ 
geduid  ;  de  meterstrepen  loe¬ 
pen  over  de  geheele  breedte 
der  schaal  door  en  zijn  ge¬ 
nummerd;  de  bovenkant  der 
schaal  geeft  S,oo  M.  aan. 


Nulpunt  der  peilschaal, 
afgeleid  uit  de  hoogte  van 
de  deelstreep  yan  6,00  M. 


-  2,060 


SLU ISKI L— TER  NEUZEN.  1885. 


TER  NEUZEN. 

Draaibrug  voor  ge¬ 
woon  verkeer  te 
Sluiskil. 


Zuidelijke  vleugelmuur  van 
het  westelijke  landhoofd,  3,40 
M.  ten  oosten  of  rechts  van 
het  uiteinde  des  vleugels, o, 7 5 
M.  onder  de  tweede  tand- 
vlechting  van  debrugaf,  1,13 
M.  onder  den  bovenkant  van 
den  vleugel,  volgens  de  ver¬ 
ticaal  gemeten. 


Vierkante  kruishout 
met  eene  horizontale  en  twee 
verticale  groeven;  16  m.M. 
hoog,  17  m.M.  breed. 
Bovenkant. 


TER  NEUZEN. 

Draaibrug  voorge- 


Zuidclijke  vleugelmuur  van 
het  westelijke  landhoofd, 


Peilmerksteen 
met  eene  horizontale  groef 


+  0,095 


woon  verkeer  te  rechts  boven  laatslgenoem-  en  ingehakt  hoogtecijfer  van 


den  kruisbout,  de  rechter¬ 
kant  van  den  steen  ligt  1,20 
M.  links  van  den  ronden 
noordoostelijken  hoek  van 
den  vleugel,  de  bovenkant 
ligtécne  laag  metselwerk  onder 
de  eerste  tandvlechting  van 
de  brtig  af. 


4,oS  M.  +  A.P. 


Volg- 

Gemeente  en  plaats 
van  het  merk. 

Hoogte"  boven 
A.P.  in  M. 

num¬ 

mer. 

i 

Nadere  plaatsbeschrijving. 

Omschrijving  van  het  merk. 

Ge¬ 

vonden. 

Tot  nu 
aange¬ 
nomen. 
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TER  NEUZEN. 

Zuid  westelijke  be¬ 
kleed  in  gsm  uur  van 
den  afgegraven  dij  k 
vóór  den  steenen 
beer  bij  de  weste¬ 
lijke  schutsluis. 

Buitenzijde  van  den  muur, 
ten  zuidoosten  van  den  beer, 
in  het  naar  het  noordoosten 
gekeerde  muurvlak  ,  0,67  M. 
ten  noordwesten  van  het  punt, 
waar  de  vleugel  hellend  af¬ 
loopt,  tusschen  de  40  en  50 
laag  metselwerk  beneden  de 
anderhalvcsteens  rollaag  op 
het  horizontale  gedeelte  van 
den  muur. 

Vierkante  ijzerkn 
kruisbout 

met  eene  horizontale  en  twee 
verticale  groeven;  16  m.M. 
hoog,  17  m.M.  breed. 
Bovenkant. 

Waterstaatsregister  VII  , 

Bijlage  I.  Noord-Brabant  en 
Westcr  Schelde.  N°.  94. 

4  993 1; 

5,16 

405 

TER  NEUZEN. 

Westelijke  schut¬ 
sluis. 

Buitensluishoofd ,  dekzerk 
op  den  zuidoostel ijken  recht¬ 
stand  sm  uur  ,  0,26  M.  van  den 
noordoostel ijken-  of  voorkant 
der  dekzerk,  3,91  M.  van  het 
zuidoostelijke  muurvlak, 'waar¬ 
in  een  merk  der  rijkswater¬ 
passing  is  geplaatst. 

Bronzen  knopbout. 
Hoogste  punt. 

6,140  -) 

li 


ii 


SCHOONDIJKE- 

BRESKENS.  1885. 

i  406 

SCH00NDIJKE. 

Noordelijke  vleugel  van  het 

Vierkante  kruishout 

2,024 

Brugje  in  den  weg 

westelijke  landhoofd,  0,39  M. 

met  eene  verticale  en  twee 

van  Schoondijke 

van  de  aansluiting  met  den 

horizontale  groeven.  De  bout 

naar  Breskens,  on- 

frontmuur,  0,36  M.  beneden 

helt. 

ge  veer  600  M.  van 

het  schuine  bovenvlak  des 

Bovenkant  van  het  voorvlak. 

de  Katholieke  kerk 

vleugels,  volgens  de  verticaal 

te  Schoondijke. 

gemeten.  Onder  den  bout  bc- 

vindt  zich  eene  houten  peil- 

schaal. 

407 

GROEDE. 

Noordelijke  zijgevel,  onder 

Vierkante  kruisbout 

3,409 

Tolgaarders  woning 

het  penant  tusschen  den  lin- 

met  eene  horizontale  en  twee 

bij  den  tol  onder 

kerhoek  des  gevels  en  het 

verticale  groeven;  16  m.M. 

Kruisdijk,  aan  den 

raam,  0,25  M.  rechts  van  den 

hoog,  17  m.M.  breed. 

weg  van  Schoon- 

linkerhoek,  0,40  M.  beneden 

Bovenkant. 

dijke  naar  Bres- 

den  onderkant  der  rollaag 

kens. 

onder  het  raam. 

40S 

BRESKENS. 

Buitenfront,  1,09  M.  van 

Vierkante  kruishout 

3,066 

Westelijke  spui- 

de  aansluiting  met  den  lin- 

met  eene  horizontale  en  twee 

sluis  in  de  haven. 

kervleugcl,  0,52  M.  beneden 

verticale  groeven;  17  m.M. 

den  bovenkant  of  7  lagen 

hoog,  17  m.M.  breed. 

metselwerk  beneden  den  on- 

Bovenkant. 

derkant  der  dekzerk. 

*)  Dii  merk  is  hij  de  hertelling  van  den  muur  in  den  zomer  van  1885  verwijderd, 
ln  deze  sluis  bevindt  zich  een  merk  der  rijks  waterpassing,  t«  Afd.  N°.  561. 


I5S 


^  Gemeente  en  plaats 

num-  ,  .  , 

1  van  het  merk. 

mer. 


Nadere  plaatsbeschrijving. 


Hoogte  boven 
A.P.  in  M. 

Verschil 

Omschrijving  van  het  merk. 

qc  Tot  nu 

,  aange- 

vonden-  nomen. 

in  M. 

OOSTBURG-DE  WIELINGEN.  1885. 


CADZAND. 

Gebouwtje  voor  dc 
registreerende  peil¬ 
schaal,  bij  dc  sluis 
aan  de  Wielingen. 


Oostelijke  gevel,  een  weinig 
beneden  en  links  van  het 
raam,  0,43  M.  rechts  van 
den  linker  hockpilaster,  0,29 
M.  boven  het  plint. 


Vierkante  kruisbout 
met  eene  horizontale  en  twee 
verticale  groeven;  18  m.M. 
hoog,  18  m.M.  breed. 
Bovenkant. 


6,350 1)\ 


CADZAND. 

Uitwateringssluis 
aan  de  Wielingen. 


Westzijde  van  het  middel- 
penant,  zeezijde,  tusschen  de  I 
schotbalksponningen;  derech-  i 
terkant  van  den  steen  ligt  ' 
0,41  M.  noordelijk  of  links 
van  de  zuidelijke-  of  rechter-  | 
sponning  ,  de  linkerkant  0,46  ! 
M.  van  de  iinkersponning,  j 
!  dc  bovenkant  van  den  steen 
ligt  0,96  M.  beneden  den  bo- 
!  venkant  of  15  lagen  metsel¬ 
werk  beneden  den  onderkant 
der  dekzerk. 


Peilmerksteen 
met  eene  horizontale  groef, 
zonder  ingehakt  hoogtecijfer. 


'j  In  <lit  gebouw  bevindt  zich  een  merk  der  ryks waterpassing,  1*  Aid.  N°.  566. 


ALPHABETHISCHE  REGISTERS 


VAN  DE 

LIJNEN  DER  RIJKSWATERPASSING  EN  VAN  DE  GEMEENTEN, 
WAARIN  ZICH  MERKEN  BEVINDEN,  WELKE  IN  DIE 
WATERPASSING  ZIJN  OPGENOMEN. 


LIJST  VAN  DE  LIJNEN  DER  RIJKSWATERPASSING. 


De  romeinsche  cijfers  I  en  II  geven  aan  of  die  lijnen  voorkomen  in  de  i'  of  2'  afdeeling,  de  daarachter 
gevoegde  cijfers  de  bladzijden,  waar  zij  in  elke  afdeeling  aanvangen. 


Alkmaar — Enkhuizen  .  . 
Amersfoort — Maastricht 


A. 


I,  57.  II,  134. 
I,  t5.  II,  94. 


Deventer — Amsterdam . 

....  I, 

4- 

II,  89 

Deventer — Arnhem . 

...  I,  34- 

II,  119 

Deventer — Denekamp . 

....  I, 

8. 

Deventer — Nieuwe  Schans . 

....  1, 

9- 

II,  9. 

Amsterdam  .  1,  3. 

Amsterdam — Deventer .  I,  4-  II ,  89. 

Amsterdam — Roermond .  I,  22.  II,  98. 

Amsterdam — Zwijndrecht .  I,  45.  II,  124. 

Arnhem — Deventer .  I,  34.  II,  119. 

Arnhem — Elten .  I,  36.  II,  122. 

Assen — Groningen .  I,  77. 


B. 


Best — Tilburg . 

. 1, 

42. 

Breda — Strijbeek . 

. 1, 

40. 

11, 

112. 

Breda — Vught . 

. 1, 

41. 

Breskens — Schoondijke . 

. 1, 

85- 

11. 

157 

Budel — Maarheeze . 

. 1, 

40. 

Buitenpost — Holwerd . 

. 1, 

72. 

11, 

149. 

C. 

Culenborg — Gorinchem  .  I,  25.  II,  105. 

D. 


E. 

Elten — Arnhem .  I,  36.  II,  J22. 

Enkhuizen — Alkmaar .  I,  57.  II,  «34. 

G. 

Gorinchem — Culenborg .  I,  25.  II,  105. 

Gorinchem — Westkapelle .  I,  27.  II,  108. 

Groningen — Assen .  I,  77. 

Groningen — Leeuwarden .  I,  70.  II,  146. 

Groningen — Winschoten .  I,  74.  II,  151. 

Grijpskerk — Zoutkamp .  I,  74.  II,  150. 

H. 

Haarlem — Helder .  I,  53.  II,  132. 

Harlingen — Leeuwarden .  1,  69.  II,  145. 

Helder — Haarlem .  I,  53.  II,  132. 

’s Hertogenbosch — Nijmegen .  I,  43.  II,  123. 

Heyst — Putten .  I,  78.  II,  154. 

Holwerd — Buitenpost .  I,  72.  II,  149. 


Dammerbruch — V  enlo 
Delfzijl — Scheemda  . .  . 
Denekamp — Deventer . 


I,  38. 

I,  76.  II,  152. 

I,  8. 


K. 

Kruysweg — Calloo — Liefkenshoek  ...  I,  83.  II,  156. 


IÓ2 


Leeuwarden — Groningen  .  I,  70.  II,  146. 

Leeuwarden — Harlingen .  I,  69.  II,  145* 

Leeuwarden — Vollenhove  (Huis  de 

Noorden) .  I,  64.  II,  141. 

Lemmer — Stavoren .  I,  68.  II,  144. 

Liefkenshoek — Calloo — Kruysweg  ...  I,  83.  II,  156. 


Salzbergen — Oldenzaal .  I,  14*  II»  93 

Scheemda — Delfzijl .  I,  76.  II,  152 

Schoondijke — Breskens .  I,  85.  II,  157 

Sluiskil— Ter  Neuzen .  I,  84.  H,  156 

Statenzijl — Nieuwe  Schans .  I,  77.  II,  153 

Stavoren—  Lemmer .  I,  68.  II,  144 

Strijbeek — Breda .  I,  40-  H,  122 


Maarheeze — Budel .  I,  4°* 

Maastricht — Amersfoort .  I,  15.  II,  94* 

Maeseyck — Pey .  I,  38.  II,  122. 

Meppel — Wezep .  I,  62.  II,  138. 


Ter  Neuzen — Sluiskil .  I,  84.  II,  156. 

Tilburg — Best .  I,  42* 


Nieuwe  Schans — Deventer  . . 
Nieuwe  Schans — Statenzijl  .  . 
Nijmegen — ’s  Hertogenbosch 


I,  9.  II,  91. 
I,  77-  II»  153- 
I,  43.  II,  123. 


Oldenzaal — Salzbergen .  I,  14.  II,  93. 

Oostburg — de  Wielingen .  I,  85.  II,  158. 

Overschie — Hoek  van  Holland — Rijs-  - 

wijk .  I,  51.  II,  127. 


Pey — Maeseyck . 

Putten — Heyst . . 

Putten — Woensdrecht  . 


I,  38.  II,  122. 
I,  78.  II,  154. 
I,  41- 


Utrecht — Zwolle  .  I,  58.  II,  136. 


Venlo — Dammerbruch .  I,  38. 

Visé — Wijk .  1 ,  39- 

Vollenhove  (Huis  de  Noorden! — 

Leeuwarden .  I,  64.  II,  141. 

Vught — Breda .  I,  41- 


Westkapelle — Gorinchem .  I,  27.  II,  108. 

Wezep — Meppel .  I,  62.  II,  138. 

Wielingen — Oostburg .  I,  85.  II,  158. 

Wijk — Visé .  I,  39. 

Winschoten — Groningen . I,  74.  II,  15 1. 

Woensdrecht — Putten .  I,  41. 


Rijswijk — Hoek  van  Holland — Over-  Zoutkamp — Grijpskerk .  I,  74.  II,  150. 

schie .  I,  51.  II,  127.  Zwijndrecht — Amsterdam .  I,  45.  II,  124. 

Roermond — Amsterdam .  I,  22.  II,  98.  Zwolle — Utrecht  .  I,  58.  II,  136. 


LIJST  DER  GEMEENTEN,  WAARIN  MERKEN  VOORKOMEN. 


De  romeinsche  cijfers  geven  aan  in  welke  afdeeling  zij  voorkomen,  de  daarop  volgende  getallen 
de  bladzijden ,  waarop  de  gemeenten  gevonden  worden. 


A. 


Abcoude-Baambrugge  . . . 

.  .  I,  22. 

Abcoude-Proostdv . 

.  .  I,  22. 

Acbtkarspelen  . 

1,7'- 

11,  147. 

Aerdt.  (Herwen  en) . 

•  •  1.37- 

II,  122. 

Alkmaar . 

■  •  1.55.  57- 

II.  134- 

Ambt-Vollcnhove . 

•  •  I,  64,  65. 

II,  141- 

Amersfoort  . 

■  •  I,  5.59- 

II,  90. 

Amstel.  (Ouder) . 

.  .  I,  22. 

II,  98. 

Amsterdam . 

••  I.  3.  4,45- 

II,  9S. 

Antoninshoek.  (St.)  (BelgiC.)  I,  79. 

Apeldoorn . 

.  .  I,  6,  7. 

II,  9°- 

Arcen  en  Velden . 

, . .  I,  i8,  19. 

Arendskcrke.  (’sHeer).  .  . 

■  •  1.33- 

ir,  n6, 1 17. 

Arkel . 

.  .  I,  26. 

11, 107, 108. 

Arnemuiden . 

■  ■  1.33- 

n,  1 17. 

Arnhem . 

•  I.  <6.  17- 

11,  94, 119. 

Asperen . 

11, 106. 

Asselt.  (Over) . 

•  •  I,  44- 

11, 124. 

Assen . 

. .  I,  n,  12. 

II,  93- 

Avenhorn  . 

...  1,57. 

II,  134- 

Axel . 

.  .  .  I,  So. 

II,  154- 

B. 

Baambruggc.  (Abcoude-) 

.  .  I,  22. 

Baarn . . 

..  i.  5. 

Baexem . 

..  1,25. 

Barneveld . 

..I,  6. 

Batli.  (Rilland-) . 

•  ■  I,  3‘.32- 

II,  116. 

Bavel.  (Ginneken  en)  .... 

I,  40. 

II, 

122. 

Beek . 

I,  21. 

Beerta . 

1, 77- 

II, 

153- 

Beesel  . 

I,  20. 

Beilen  . 

1,  n. 

II, 

92, 

Belfeld . 

1,  <9- 

II, 

96. 

Bellingwolde . 

1, 13- 

II, 

93- 

Bentheim.  (Duitschland)  .  . 

1, 14,  >5- 

Bergen.  (I.imbiirg) . 

I,  iS. 

II, 

96. 

Bergen.  (Noord-Holland).  . 

',55- 

Bergen  op  Zoom . 

I,  3 1  - 

II, 

<15- 

Berkel ,  Enschot  en  Heuke- 

lum  . 

1,42,43- 

Berkhout . 

1,57- 

U, 

‘35- 

Best . 

I,  24. 

Beverwijk  . 

1,54- 

Bilt.  (De) . 

1,59- 

II, 

136. 

Biggekerke . 

1,34- 

Blankenham . 

1,65- 

Blokker  . 

1,57- 

Blokzijl . 

I,  65. 

Bommel  (Zalt) . 

I,  23- 

II, 

io3- 

Bovenkarspel . 

I,  5S. 

Boxtel . 

I,  24. 

II, 

105. 

Breda  . 

1,30- 

II, 

114. 

Breskens . 

1.S5. 

II, 

x57- 

Breukelen-Nijrode . 

I,  22. 

II, 

99- 

Breukelen-St.  Pieters . 

II, 

99. 

Brummen . 

1,35- 

•  I, 

120, 

Budel . 

I,  40. 

c. 

Cadzaml . I,  86.  II,  158. 

Calloo  (Belgie) . 1, 84. 

Cappellen  (Belgie).  ...  I,  78. 

Castticum . I,  54- 

Clinge . I,  80. 

Culenborg . I,  23.  II,  101, 102,  105,  106. 

D. 

Dammerbruch  (Duitsch- 

land) . I,  38. 

Delden  (Stad) . I,  8. 

Delft . I,  49. 

Delfzijl . 1,76.  11,152,153. 

Denekamp . I,  9.  . 

Deventer . I,  7,36.  II,  91. 

Diemen  . I,  4.  II,  89. 

Diepenveen . I,  8,  9.  II,  91. 

Dokkum . I,  73. 

Dongeradeel  (Oost).  .  .  I,  73.  II,  149. 

Dongeradeel  (West).  .  .  I,  73.  II,  150. 

Doniawerstal . I,  66.  II,  143. 

Doornspijk . I,  61. 

Dordrecht  . I,  28.  II,  112. 

Dubbeldam . 1,28,29.  11,113. 

Duiven . I,  37. 

E. 

Echt . I,  20. 

Ede  . I,  16. 

Eijsden . I,  39. 

Eindhoven . I,  24. 

El  burg . I,  61.  II,  137. 

Eist . 1, 17.  II,  94,  95. 

Elten  (Duitschland)  ..  1,37. 

Kmpel  en  Meerwijk  .  .  II,  103. 

Enkhuizen . I,  58.  II,  135, 136. 

•  Enschot  (Berkel)  en 

Heukelum . 1,42,43. 

Ermelo . I,  Co,  61. 

Etten  en  I^eur . 1, 30. 

Everdingen . 1,26.  II,  106. 

F. 

Franeker . I,  69. 

Franekeradeel . I,  70.  II,  145. 

Fren  sdorfe  r  haar 

(Duitschland)  . I,  9. 


G. 


Gaasterland . 

1,68. 

II,  144. 

Geldermalsen . 

1, 23- 

II,  102,  I03. 

Geldrop  . 

1,25- 

Genemuiden . 

1. 63. 

ii,  139, 140. 

Gennep  . 

i,  18. 

II,  95- 

Gieten . 

I,  12. 

Gildehaus  (Duitschland) . 

I,  14. 

Gilze  en  Rijen  . 

1,41,42. 

Ginneken  en  Bavel . 

1, 40. 

II,  122. 

Goes . 

1,33- 

11, 116. 

Goor . 

I,  8. 

Gorinchem . 

I,  26,  27. 

II,  I08,  IO9. 

Gorssel . 

1,36. 

11, 121. 

Grave . 

I,  44- 

11, 123, 124. 

’s  Gravenhage . 

I.  5 1  - 

11, 127. 128. 

’s  Gravezande  . 

I,5i,52. 

11, 128. 

Grijpskerk  . 

I,  71. 

11, 147, 150. 

Groede  . 

II,  >57- 

Groningen  . 

I,  72. 

Gronsveld  . 

1,39- 

Grootebroek . 

1,58. 

H. 

Haarlem . 

1,46. 

Haarlemmerliede  en  Spaarnwou- 
de . 

I,  46. 

II,  124,  125. 

Harderwijk . 

l,6i. 

Hardinxveld  . 

I,  27. 

II,  IIO,  III. 

Haren . 

I,  77- 

Harlingen  . 

I,  70. 

II,  146. 

Hedel . 

I,  23,  24- 

II,  103. 

Heemskerk . 

1,54- 

Heemstede . 

1,  46. 

’s  Heer  Arendskerke . 

I.  33- 

II,  1 16, 117. 

Heer  Hugowaard . 

II,  134. 

Heesch . 

I,  44- 

Heeze . 

1,25- 

Heyst  (Belgie) . 

1,82,83. 

II,  155,  i5<> 

Heilo . 

1,55- 

Helder . 

1,56- 

II,  133,  134 

Helvoirt . 

I,  42. 

Hemelumer — Oldephaert  en 
Noordwolde . 

1, 68,  69. 

II,  144- 

Hengelo . 

I,  8. 

’s  Hertogenbosch . 

1,24. 

11,  104,  123 

Herwen  en  Aerdt . 

1,37- 

II,  122. 

Heukelum  (Berkel,  Enschot  en) 

I,  42,  43 

'65 


Heumen . 

.  1, 18. 

1  Leeuwarderadeel . 

.  1,67, 70. 

Hillegom  . 

■  X,  46,  57 

Leiden  . 

.  1,48. 

Hoevelaken . 

.  I,  6. 

|  Lemstcrland . 

.  I,  65,  66. 

II,  142, 143. 

Hoeven  en  St.  Martenspolder . 

■  1, 3°- 

II,  II4. 

Leur  (Etten  en) . 

•  I.  3°- 

Holten  . 

.  I,  8. 

Leusden  . 

.  I,  15. 

II.  94. 

Hooge  en  Lage  Zwaluwe  .... 

I,  29. 

II,  113,  It4. 

Leuzen  (Nieuw) . 

.  I,  IO. 

Hoogezan  d . 

-  1.75- 

II.  I5I- 

Liefkenshoek(Fort)  (Belgie) 

■  I,  79- 

Hoogkarspel  . 

•  I,  58- 

1  Lillo  (Belgie) . 

•  I.  78,  79- 

II,  '54- 

Hoogkerk . 

I,  72. 

II,  148. 

Limmen . 

•  I,  54- 

Hoogland . 

I,  59. 

1  Lisse . 

1,47- 

Hoorn  . 

1.57- 

II.  '35- 

1  Loenen  . 

I,  22. 

II,  98,  99- 

Houten . 

I,  23. 

II,  IOI. 

Loosdrecht . 

II,  98. 

Hugo waard  (Heer) . 

II.  '34- 

Loosduinen  . 

■  1.5'- 

Hulst . 

I,  80. 

Losser . 

I,  '4- 

II,  93- 

M. 

IJsselmonde . 

I,  5°- 

'  Maarheeze  . 

1,25- 

IJsselmuiden . 

I,  63. 

Maarssen  . 

I,  22. 

II,  99- 

Ijzend  ijke . 

I,  81. 

Maasland . 

II,  129. 

Maassluis . 

I,  52. 

H,  129. 

K. 

Maastricht . 

1, 21. 

U,  97- 

Maeseyck  (Belgie) . 

1,38,  39- 

Kampen . 

1,63. 

II,  138,  '39- 

Marie  (Fort  St«)  (Belgie). . . 

1,84. 

Kamperveen . 

I.  63. 

Markelo . 

I.  8. 

K  appel  le . 

1.32- 

Martenspolder(HoevenenSt-)  I,  30. 

II,  II4. 

i  Katwijk . 

1,477  48.11,125. 

Meeden . 

I,  '3- 

Kedichem . 

I,  26. 

H.  '°7- 

Meerssen  . 

I,  21. 

Kieklrecht  (Belgie) . 

I,  79- 

Meerwijk  (Empel  en) . 

II,  '03- 

Kloetinge . 

1.32- 

Menaldumadeel . 

I,  69. 

I  Klundert  . *; . 

I,  29. 

Meppel . 

I,  IO,  II. 

11, 141. 

Kollumerland  en  Nieuw  Kruis- 

Middelaar  (Mook  en) . 

I,  rS. 

II,  95- 

land . 

I.  73.  74- 

n,  149, 250. 

Middelburg . 

1,33- 

Koudekerke . 

1,34- 

Moergestel . 

I,  43- 

Krabbendijke . 

1.32. 

II,  116. 

Monster . 

I,  5'- 

Kruiningen . 

1.32. 

11,116. 

Mook  en  Middelaar . 

I,  18. 

U.  95- 

Kruisland  (Kollumerland  en 

Muiden  . 

I,  4,  5- 

11,  S9,  90. 

Nieuw-) . 

1.73.74- 

II.  '49.  '5°- 

Muntendam . 

I,  r  2. 

Kuinre . 

I.65. 

N. 

L. 

Naaldwijk . 

II,  128. 

Lage  Zwaluwe  (Hooge  en) . 

I.  29. 

II,  113,  114. 

Naarden . 

I,  5- 

II,  90. 

Laren  . 

I.  5- 

Neuzen  (Ter) . 

I,  So,  84, 85. 

II,  256.  157. 

Laurent  (Ramscappelle  St.)  (Bel- 

Nieuwe  Schans . 

I,  '3- 

g>«) . 

1,82. 

Nieuw  Kruisland  (Kollumer- 

I,  73.  74- 

II,  149,  '5°- 

Leerdam . 

1,26. 

II,  106,  107. 

Nieuw  Leuzen . 

I,  IO. 

Leeuwarden . 

I,  67. 

Nieuwolda . 

1,76. 

II,  152. 

1 66 


Nijkerk . 

I,  59.  60. 

II, 

'37- 

Nijmegen . 

I,  17,  18,  45- 

II, 

95- 

N  ij  rode  (Breukelen) . 

I,  22. 

II, 

99. 

Nispen  (Rosendaal  en) . 

1.30.3'- 

II, 

”5- 

Noorddijk . 

1.75- 

II, 

'5'- 

Noordwolde  (Hemelumer-Ol- 

dephaert  en) . 

I.  6S,69. 

II, 

144. 

Nuland . 

I.  44- 

0. 


Oegstgeest  . 

1, 47, 48- 

II,  i=5- 

Oirschot . 

1,43- 

Oldebroek  . 

1,62. 

11,  '37- 

Oldenzaal . 

I,  8. 

Oldephaert  en  Noordwolde 

(Hemerlumer-) . 

I.  6S,  69. 

II,  144. 

Olst  . 

I,  9- 

11,  9I. 

Oorderen  (Belgie) . 

1,83. 

Oostburg . 

I,  Si. 

II,  '55- 

Oost  Dongeradeel . 

I,  73- 

II,  149- 

Oost  en  West  Souburg . 

1,33- 

co 

>—4 

Oosterhout . 

1,4'. 

Oterleek . 

1,57- 

11, 134- 

Ottersum  . 

II,  95- 

Ouder  Amstel . 

I,  22. 

II,  98. 

Over  Asselt . 

1,44- 

II,  124. 

Overschie . 

1,49- 

Pannerden . I,  37 


Papendrecht . 

1,28. 

11,  ui. 

Petten  . 

1,56- 

11, '33- 

Philippc  (Fort  St.)  (Belgie) 

1, 83- 

II,  '56- 

Philippine . 

.  I,  So. 

II, '55- 

Pieters  (Breukelen  St.) . 

11,  99. 

Prinsenhage . 

■  1,30- 

II,  I  14. 

Proostdv  (Abcoude) . 

.  I,  22. 

Putten  (Gelderland).  ..:... 

.  1, 60. 

Putten  (Xoord-Brabant)  .  .  . 

1,41. 

R. 

Ramsrappclle-St.  J^aurent 

<  België;  . 1,82. 

Kauwerderhem . 1,67. 

Keek . I,  44- 

kenswoude . J,  16. 


Rheden  . 

Ridderkerk . 

Rijen  (Gilze  en)  .... 

Rijnsburg . 

Rijswijk . 

Rilland-Bath . 

Roermond . 

Rolde . 

Roosteren  . 

Rosendaal  cn  Nispen 

Rosmalen . 

Rotterdam . 

Ruinen . 

Ruinerwold . 


1,34,35- 

II,  1  19,  120. 

I,5°- 

I,  41,42- 

1,47- 

I>  49 

1,3',  32- 

1I,II6. 

I,  20. 

II,  96,105- 

1,  12. 

1,38. 

11, 122. 

1,3°,3'- 

11,115. 

I,  44- 

11, 123. 

1,  49,  5°- 

II,  126,  127. 

I,  11. 

II,  92. 

I,  11. 

S. 

Salzbergen  (Duitschland)  ...  I,  15. 

Sassenheim . I,  47- 

Schalkwijk . I,  23. 

Schans  (Nieuwe) . I,  13. 

Schaijk . I,  44- 


Scheemda . 

I,  '3,  75,  76- 

Schelluinen  . 

1,  27. 

Scherpenzeel  . 

1, 16. 

Schiedam . 

I,  53- 

11,132. 

Schoondijke . 

I,8i. 

II,  <57- 

Schoonrewoerd . 

I,  2Ó. 

Schoorl . 

1,55- 

Schooten  . 

I,  53- 

Schore . 

1,32. 

Sittard . 

I,  20. 

11,  97- 

Sliedrecht . 

1,27. 

II,  in. 

Sloten . 

1,  45- 

Sluis . 

1,  81. 

II, '55- 

Sneek  . 

1,66. 

11,  '43- 

Soest . 

II,  9°- 

Soeterwoude  . ’ . 

1,48. 

Souburg  (Oost  en  West)  .  .  . 

1,33- 

cc 

Spaarnwoude  (Haarlemmer- 

bede  en) . 

I,  46. 

11,  124,  125. 

Stabroeck  (belgie) . 

1,78. 

Stad  Helden . 

I,  8. 

Stad  Vollcnhove . 

1,65. 

Staphorst . 

I,  IO. 

Stavoren . 

1,69. 

II,  145- 

Stellingwerf  (West) . 

II,  141- 

Slompwijk . 

I,  49- 

II,  126. 

S  wal  men . 

I,  20. 

II,  125. 
II,  101. 


i6y 


T. 


Tegelen . 

. I,  >9- 

Terheijden . 

. 1, 3°- 

II,  114- 

Termunten . 

. I,  76. 

II,  I52- 

Ter  Neuzen . 

. 1,80,84,85. 

II,  ‘57,157 

Tietjerksteradeel . 

....  I,  70. 

II,  146,  ‘47- 

Tilburg . 

. I,4=. 

Tuil  en  ’t  Waal . 

11,  TOI. 

U. 

UI  rum  . 

. 1,74- 

II,  151. 

Ursera . 

- I,  57- 

Utrecht . 

....  I,  22. 

II,  IOO,  IOI. 

V. 

Veendam . 

....  I,  12. 

Velden  (Arcen  en)  .  .  .  . 

. . . .  I,  tS,  tg. 

Velsen . 

....  1,53.54- 

II,  13a,  ‘33- 

Venlo . 

....  I,  19. 

11,  96. 

Visé  (Belgie) . 

...  1,39- 

Vlaardingen . 

. ...  1,52. 

II,  129,  130. 

Vlaarclinger  Ambacht .  . 

-  • -  -  I,  53- 

II,  ‘3°.  ‘31- 

Vli.ssingen . 

•••■  1,33,34- 

II,  118,  119. 

Vollenhove  (Ambt) .  .  .  . 

- 1,04,65. 

II,  ‘4‘- 

Vollenhove  (Stad) . 

....  1,65. 

Voorburg . 

- 1,49. 

Voorschoten . 

....  I,  48. 

Voorst  . 

•  ■  •  I,  7- 

Vries . 

- I,  77.  78. 

Vrijenban . 

- 1,49- 

Vught . 

- I,  24. 

II,  104,  105. 

W. 

't  Waal  (Tuil  en) .  II,  ioi. 

Waardenburg . I,  23.  II,  103. 


Wanneperveen . 

...  1, 64. 

II, 

I4I. 

Watergraafsmeer . 

II, 

«9- 

Watervliet  (Belgie) . 

...  I,  So. 

Weert . 

...  1,25. 

Westcappelle  (Belgie) . 

.  . .  1,81,82. 

II, 

‘55- 

West  Dongeradeel . 

■  I,  73- 

II, 

‘5°. 

Westervoort . 

■  •  ■  1,36,37- 

II, 

I  22. 

Westkapelle . 

...  1,34- 

II, 

119. 

West  Souburg  (Oost  en)  .  .  . 

•  I,  33- 

II. 

1 17,  i  iS. 

West  Stellingwerf . 

II, 

141. 

Westwoud . 

•  1,57- 

Wijhe . 

...  I,  9, 10. 

II, 

91,  92. 

Wijmbritseradeel . 

...  I,  66, 67. 

Wildervank  . 

...  I,  12. 

Winschoten . 

•  •  I,  ‘3- 

11, 

93- 

Woensdrecht . 

•  ■  •  1,31,41- 

II, 

"5- 

Woudenberg  . 

...  I..5. 

II, 

94- 

Wouw . 

•  ■  ■  I,3i. 

II, 

”5- 

z. 


Zalt-Bommel  . I,  23.  II,  103. 

Zeist . I,  59- 

Zevenaar . 1,37. 

Zevenbergen . 1,30.  II,  114. 

Zijpe . I,  55.  S6-  II,  ‘33- 

Zoutelande . I,  34- 

Zuidbroek  . 1,75-  II,  152. 

Zuidhorn  . I,  71,  72.  II,  14S. 

Zuilen .  II,  100. 

Zutphen . I,  35,36.  II,  121. 

Zwaluwe  (Hooge  en  Lage)  ....  I,  29.  II,  113,  114. 

Zwartsluis . 1,  64.  II,  140. 

Zwijndrecht . 1,28.  II,  112. 

Zwolle . I,  10.  II,  13S. 

Zwollerkerspel . I,  10,  62.  11,  137,  138. 


VERBETERINGEN. 

Bladzijde  16,  4'  kolom,  bij  merk  109,  staat:  en  twee  pijpbouten,  een  27S  millimeters  er  boven 

lees:  en  twee  pijpbouten,  een  27S  millimeters  er  onder. 
Bladzijde  40,  1'  kolom,  voor  Maarheeze  staat:  179, 

lees:  17S. 


